roua. Se folosesc, de asemenea, polisulfuri alca- 
line, în special în regiunile umede și răcoroase. 
Tratamentul curativ se face cu soluţii slabe de 
permanganat de potasiu și var stins. — 

Filoxera e boala produsă de insecta Phylloxera 
vitifolii Fitsch, din grupul ofidelor, familia cher- 
mesidelor. Insecta se desvoltă din oul de iarnă, 
depus toamna pe scoarța viței de vie; se așază 
pe frunzele tinere, provocând gale, din cari apar 
larve cari, la rândul lor, fac alte gale, succedân- 
du-se trei, patru generații ale formei galicola. 
Această formă nu produce distrugeri prea mari. 
„Spre sfârșitul verii sau toamna, larvele formei 
galicola nou născute și indivizii cu caractere 
radicicole coboară spre rădăcină, fixându-se pe 
radicele, unde-și continuă evoluția. Pe rădăcinile 
subțiri se formează tuberozități și nodozităţi filo- 
xerice, cari opresc creșterea plantei, producând 
moartea ei. Pe vițele europene apar tuberozităţi 
penetrante, distrugătoare, iar pe viţele americane, 
tuberozităţi superficiale, cari izolează țesutul cor- 
tical de acţiunea germenilor patogeni. — Apar 
apoi indivizi aripaţi, cari ies din pământ, sboară 
şi depun ouă pe coarde și pe tulpină; din acestea 
ies indivizii sexuați. Radiciculele nu pot activa în 
terenuri nisipoase, astfel încât vitele europene 
plantate în aceste terenuri sunt apărate de atacul 
filoxerei; din contra, terenurile argiloase, cu fisuri, 
favorizează această migrație; vița de talie mare, 
pe spaliere înalte, e de asemenea ferită de atacul 
filoxerei.— Combaterea acestei boale se face 
prin altoirea vitelor pe port-altoi de vite ame- 
ricane rezistente, sau pe hibrizii lor. Tratamentele 
chimice, cu sulfură de carbon, etc., s'au dovedit 
inactive.— 

Viţa sălbatică e răspândită în zăvoaie, în păduri, 
sau în tufișurile din văile adânci și calde ale 
dealurilor; e folosită ca plantă decorativă. 

1. Vitamină [BHTaMuH; vitamine; Vitamin; vita- 
mine; vitamin]. Biol., Chim. biol.: Fiecare dintre 
substanțele de origine exogenă, a căror prezenţă, 
în cantități mici, e necesară și indispensabilă pentru 
desvoltarea şi funcționarea normală a organis- 
melor animale, fiindcă ele reglementează și susțin 
anumite funcțiuni vitale ale celulelor, asemănător 
cu hormonii și cu enzimele. — Numele de vitamine 
(amine vitale) e astăzi impropriu, deoarece unele 
dintre ele nu conțin în moleculă funcțiunea amină, 

Normal, vitaminele se introduc în corpul animal 
odată cu hrana; lipsa lor provoacă boale grave 
— numite boale de carență sau avitaminoze —, 
cari pot produce moartea animalului. Vitaminele 
se notează cu litere — unele dintre acestea purtând 
indici; ele se impart în două grupuri: vitamine 
liposolubile (solubile în grăsimi) și vitamine hidro- 
solubile (solubile în apă). Activitatea vitaminelor 
e observată și cercetată și în legătură cu boalele 
de carență pe cari le provoacă. Din această cauză, 
vitaminele sunt cunoscute și sub numiri deri- 
vale din numele boalelor respective cu prefixul 
anti- (de ex. vitamina antirahițică). 
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2 ~ A [BHTaMHH A; vitamine A; A. Vitamin; 
vitamine A; A vitamin]: Alcool care are un ciclu 
f-iononic, și un lanț lateral format din resturi de 
isopren terminat cu o grupare alcoolică primară 


HaC, „CH 
PARN H 
AC Caha cH CECH CH i 
| [1 | 
H H H: C— CH; 
pe e CHa : 3 
HC—CHgOH 
Hə 


Există două vitamine A: vitamina Ay, care se 
găsește în organismul peştilor marini, şi vita- 
mina A (conținând o grupare — CHCH și o 
dublă legătură în plus), care se găsește în orga- 
nismul peştilor dulcicoli 

Vitaminele A sunt insolubile în apă şi solubile în 
grăsimi şi solvenţi organici. Prezintă o bandă de ab- 


sorpție caracteristică la 3310 A. Cu clorura de 
antimoniu în soluție cloroformică, dau o colorație 
albastră caracteristică, cu maximul de absorpție 


la 6200 A. Pe această proprietate se bazează o 
metodă de dozare cantitativă. Prezintă fluores- 
cenţă, proprietate care servește la punerea ei în 
evidenţă în țesuturi. 

Vitaminele A sunt sensibile la acțiunea oxigenului 
chiar la temperatura ambiantă. Ozonul, peroxizii, 
FeCla, le descompun. 

Substanțe cu acțiune antioxidantă, ca hidrochi- 
nona, chinhidrona, inhibă oxidarea și sunt folosite 
ca substanțe de protecțiune pentru preparatele 
farmaceutice de vitamine A. Omul își procură 
vitaminele A ca atari, din carnea animalelor pe 
care o ingeră și din provitaminele A, cari se găsesc 
în vegetale. Dintre provitamine, cea mai impor- 
tantă e carotenul f, care se găseşte în morcov. 
Kriptoxantina, carotenoid care se găsește în po- 
rumb, e o provitamină A. 

Vitamina A, se prepară prin extracție din uleiuri - 
provenite din ficatul diferiților peşti marini (Hypo- 
glossus hypoglossus, Sombrexos saurus, Rhombus 
maximus), unde se găsesc sub formă de esteri. 
Aceștia sunt saponificați cu potasă caustică în 
mediu alcoolic, în atmosferă de azot. 

Metodele de dozare se bazează pe trei tipuri 
de reacţii: cu fenoli, cu acizi și cu cloruri anor- 
ganice. Reacţia cu clorura de stibiu e utilizată 
cel mai mult. 

Şi provitaminele A (carotenii) se dozează foto- 
colorimetric. 

Există şi metode biologice de dozare, cari se 
bazează pe controlul creșterii șobolanilor tineri. 
Aceste metode sunt singurele cari dau indicații 
precise asupra valorii vitaminice a unui preparat, 
a unui aliment, etc. Omul are nevoie de 1,5-2,5 mg 
vitamine A pe zi. Rolul fiziologic al vitaminelo A 
consistă în reglarea creșterii, în funcţionarea 
normală a pielei şi a epiteliilor oculare și diges- 


470 


tive, realizând și o protecţiune față de infecţiuni. 
Intervin și în mecanismul intim al vederii, ser- 
vind la sinteza purpurei retiniene; de asemenea, 
în procesele de creștere a oaselor și a dinţilor, 
ca regulator al funcţiunii celulare, antagonist al 
acțiunii hormonului tiroidian, a adrenalinei, etc. 
Lipsa vitaminei A determină o dificultate de adap- 
tare la întunerec (hemeralopie), asprirea pielei 
pe coate, pe genunchi, pe coapse, uscarea pielei, 
a mucoasei corneene și distrugerea ei (xeroftal- 
mie). E folosită în medicină, în scopuri tera- 
peutice. — Sin. Vitaminăantixeroftalmică, Axeroftol. 


1. Vitamină A, [BuTaMuH A; vitamine A; Ay Vi- 
tamin; vitamine Ay; A, vitamin]. V. sub Vitamină A. 

2. ~ Ap [BHTaMHH As; vitamine As; Ag Vita- 
min; vitamine Az; Ap vitamin]. V. sub Vitamină A. 

3. ~ anlicirotică [anThuupoTnuecrnii BHTa- 
MHH; vitamine anticirotique; anticiroțisches Vitamin; 
anticirotic vitamine, anticirozis- — w. 
tinta Colina, bază cua- SE 0H cH; + 
ternară de amoniua colaminei, 
care e un constituent normal | CH2—N ZCHs [OH 
al organismelor, în cari se |_ CH3 
găsește liberă sau combinată : 
cu fosfolipidele și ca acetilcolină. Se prezintă 
sub formă cristalină, incoloră, foarte higroscopică, 
solubilă în apă, în alcool etilic și metilic, insolu- 
bilă în eter, în benzen, eter de petrol, toluen. E 
stabilă la cald în concentraţii sub 4%. Clorhidratul 
colinei nu se descompune nici la 180°. 


Colina e întrebuințată în medicină sub formă 
de clorhidrat solubil în apă. Poate fi preparată 
prin sinteză, plecând dela trimetilamină, prin 
tratare cu etilenclorhidrină, sau cu etilenoxid şi apă. 


Dozarea pe cale chimică a colinei e puțin sen- 
sibilă și nespecifică. 

Dozarea microtiologică se face cu ajutorul unei 
ciuperci (Microspora crassa). Se urmărește creș- 
terea miceliului ciupercii, în probă, paralel cu 
altă probă de control. Metoda microbiologică e 
specifică. 

Are rol fiziologic în metabolismul lipidelor 
(fosfolipide, colesterol), atât la nivelul ficatului, 
cât și la nivelul depozitelor de grăsime, — în 
procesul de metilare; intervine în metabolismul 
metioninei, al cistinei, adrenalinei, având o acțiune 
de protecțiune a celulei hepatice, cum și în 
procesul de acetilare; intervine în funcțiunea 
sistemului nervos. 

Lipsa ei din hrană determină încărcarea grasă a 
ficatului și friabilitate osoasă. E folosită în medicină, 
în hipotrofii hepatice, în boale nervoase cronice, 
anemii, tuberculoză, etc. 
antihemoragică. V. Vitamină Kı. 
antineuritică, V. Vitamină B,. 
antipelagroasă. V. Vitamină nicotinică. 
antiscorbutică. V. Vitamină C. 
antirahitică: Sin. Vitamină D (v.). 

. ~ antixeroftalmică. V. Vitamină A. 
o. ~ B; [Bnramun B,; vitamine By; B; Vitamin; 
vitamine Bı; B; vitamin]: Cy2HsON4SCl. Compus 


N 


AD 


4 
5 
6 
ga 
' Tad 
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E 


polinuclear, format dintr'un nucleu de pirimidină 
şi unul de tiazol 


| CHa F 
pe 
c „ „C=E:CHaCHzOH 
NÍ Sc—cH—N cr 
$ Il | C$ 
ECE NH Ci 


Se prezintă sub forma de cristale aciculare, mo- 
noclinice, cu p. f. 221%. E termostabilă. La 
pH=3,5-+:5, rezistă la 120”, În organism se gă-: 
sește în special sub formă de cocarboxilază 
(tiamin-pirofosfat). Se găsește în drojdia de bere, 
în corticulul unor semințe, cum sunt cele de linte, 
secară, orez, alune, nuci, etc. 

Extracţia se bazează pe adsorpție în pământ 
de infuzorii și eluție cu diferite substanțe: sulfat 
de chinină, hidroxid de sodiu, etc., urmată de 
purificare prin recristalizare. 

Sinteza se face prin sinteza separată a frac- 
țiunilor tiazolică și piridinică, și condensarea lor. 

Metoda de dozare fizică utilizează fluorescența 
tiocromului care se formează din vitamina B, sub 
acțiunea fericianurii de potasiu la pH= 10. Pentru 
produse biologice se procedează în prealabil la 
extragerea vitaminei din compușii din țesuturi, 
prin hidroliză cu acizi sau cu enzime şi purificare 
cu ajutorul schimbătorilor de ioni. Dozarea se face 
în raport cu o soluție standard de chinină sulfurică, 


Metodele biologice utilizează curba de creştere 
a șobolanilor supuși unui regim carenţial. Meto- 
dele microbiologice, foarte sensibile, se ba- 
zează pe stimularea creșterii diferitelor micro- 
organisme. 

Unitatea internațională e de 3 pg clorhidrat 
de tiamină. 

Omul are nevoie zilnic de 1,5-::2,5 mg vita- 
mină Bı. 

Vitamina B; face parte din constituția enzimei 
numite carboxilază, sub formă de cocarboxilază. 
Cocarboxilaza e esterul pirofosforic al tiaminei, 
molecula de acid pirofosforic fiind legată de gru- 
parea oxidrilică. Cocarboxilaza se găseşte sub 
forma de holoenzimă, în regnul animal și vegetal 
și intervine în metabolismul acidului piruvic, deci 
al glucidelor, al lipidelor și al proteidelor. Orga- 
nismul uman sintetizează această coenzimă din 
aneurină, 

Vitamina B,reglează respirația celulară, în spe 
cial în sistemul nervos. 

Lipsa acestei vitamine determină turburări ner- 
voase variate ca, de exemplu, boala numită beri- 
beri (în India, China), care e datorită consumului 
de orez decorticat. La om, simptomele de carenţă 
sunt: pierderea forței cuadricepsului; sensibilitatea 
exagerată a pielei; pierderea simțului vibrator, 
a reflexelor; apariția edemelor pielei, a edemelor 
pupilei, și hemoragii retiniene, dilataţia inimii, 
etc. — Sin. Vitamină antineuritică, Aneurină, 
Tiamină, 


1. Vitamina B [BaramnH Bo; vitamine Ba; P2 
Vitamin; vitamine Ba; Bo vitamin]: 


i tata iti 
ie N N 
Hyc—c? Ncl NE, Nco 
| li | 
HaC—C E G NH 
ÎNSA Nn’ Nc’ 
H O 


6,7 dimetil 9 (d-l ribitil) isoaloxazină. Compus poli- 
nuclear heterociclic, format dintr'un rest de aloxa- 
zină și un glucid: riboza. Se găsește in drojdia de 
bere, corticulul unor grâne, etc. Se prezintă sub 
formă de cristale aciculare galbene-portocalii, cu 
p.t. 274-::278*, cari se descompun prin topire. E 
puţin solubilă în apă latemperatura ordinară și foarte 
puțin solubilă în alcool, în piridină, acid acetic; 
e insolubilă în benzen, în eter, acetonă, cloro- 
form, benzină, eter de petrol. Solubilitataa în apă 
crește în prezenţa ureei, a boraților, a alcaliilor. 
Soluţiile neutre deviază puțin lumina polarizată; 
soluţiile acide sunt levogire. În soluție saturată 
de borax devine puternic dextrogiră. Soluţia și 
cristalele prezintă fluorescență. Soluțiile acide sunt 
mai stabile decât cele alcaline. Vitamina Bọ se 
transformă, sub acțiunea luminii, în mediu acid 
sau neutru, în lumicrom, și, în mediu alcalin, în 
lumiflavină, produse lipsite de acțiune vitaminică. 

Rezistă la fierbere (1 oră la 120°), ceea ce 
permite sterilizarea la cald. Pentru fiolare se fo- 
loseşte proprietatea ei de a se solubiliza mai ușor 
în prezența ureei sau a uretanului. Vitamina e 
absorbită de un mare număr de substanţe: sul- 
fură de plumb, cărbune, oxid de aluminiu, pă- 
mânt de infuzorii, franconit, etc. și se eluează cu 
piridină la cald sau cu acid acetic dilual. 

Pentru dozarea vitaminei se utilizează metode 
fizice, biologice și microbiologice. Una dintre me- 
todele fizice e bazată pe fluorescența pe care o 
prezintă vitamina între pH=6 și 7 în lumină al- 
bastră. O altă metodă e cea polarografică, utilizată 
pentru soluții pure. Metoda lumiflavinei presupune 
transformarea vitaminei în lumiflavină prin iradiere. 
Extrasul cloroformic e dozat apoi fotocolorimetric. 

Metoda biologică utilizează acțiunea vitaminei 
asupra curbei de creștere a șobolanului alb, supus 
nui regim de carenţă. 

Metodele microbiologice utilizează sensibilitatea 

i bacil lactic (Lactobacillus casei) la lipsa vita- 

ai și stimularea creșterii culturii de bacili pe 
nedii sintetice în prezenţa vitaminei. Dozarea se 
tace prin titrarea acidității mediului sau prin con- 
trolul turbidimetric al înmulţiri. 

Omul are nevoie zilnic de 2-::3 mg vitamină Bo. 

Vitamina B2 are rol important în respirația și 
in metabolismul celular, făcând parte din con- 
stituția a numeroase enzime (d-aminooxidază, 
xantinoxidază, ferment galben, succinoxidază, 
diaforazele | și ||, aldehidază, glucozoxidază, etc.). 
Intervine, astfel, în metabolismul glucidelor, al 
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proteidelor, al aminoacizilor, al acidului uric, al alde- 
hidelor, al fierului, al porfirinelor, al lipidelor. Are 
un rol deosebit în funcțiunea epiteliilor de trecere 
(buze, pleoape, anus), a pielei feţei, a ochiului. 

Carenţa (avitaminoza, ariboflavinoza) se mani- 
festă prin turburări la nivelul trecerii cutaneomu- 
coase, prin stomatită angulară, dermatite ale feţei 
(roșeaţă cu dispariția glandelor sebacee), a pleoa- 
pelor, a aripelor nasului, prin apariția de vase la 
nivelul plexului limbic (ochiu). 

Se întrebuințează în tratamentul avitaminozei 
descrise mai sus, cum și în tratamente de pro- 
tecțiune la cei cari lucrează în medii industriale 
toxice: cu mercur, taliu, formiat de etil, coloranți 
de sinteză; de asemenea, în multe afecţiuni ale 
ochilor, ale intestinului, etc. — Sin. Riboflavină, 
Lactoflavină. i 

2. ~ Ba [BuTamun Bg; vitamine Bs; Ba Vita- 
min; vitamine Ba; Bg vitamin]: Vitamină care, îm- 
preună cu vitamina B5, se găseşte în drojdia de 
bere, făcâd parte din complexul hidrosolubil al 
vitaminelor B. Constituţia chimică nu a fost deter- 
minată. Lipsa vitaminelor Ba și B5 provoacă înce- 
tarea din creștere a porumbelului, foarte rar însă 
polineurita acestuia. 

Vitamina Bg e termolabilă și distrusă de al- 
calii; vitamina B, e rezistență la alcalii. Exis- 
tența vitaminelor Bg şi B5 a fost dovedită numai 
pe cale biologică, deoarece nu au putut fi izolate 
în stare pură. 

s ~B, [Baramun B4; vitamine B4; B4 Vitamin; 
vitamine B4; B4 vitamin]: 6 amino purina C5H5Ns: 


NH2 

| 

e: 

/ 
Ru MEN 
| 1i 
HC C „EH 
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Se prezintă sub formă de cristale aciculare, 
greu solubile în apă rece, mai ușor în apă fier- 
binte. Clorhidratul și sulfatul sunt solubile în apă. 

Se găsește liberă în sfeclă, în ceaiu, drojdie 
de bere, melasă, în mușchi, în ficat. 

Se obţine prin extracție din nucleoproteidele pan- 
creatice — şi prin sinteză, plecând dela 4,6-dia- 
mino-5-fenil-azopirimidină. 

Omul are nevoie zilnic de 30:::40 mg vitamină B4. 

Vitamina B4 ia parte la sinteza coenzimelor 
| şi Il, intervenind în metabolismul glucidic, în 
catabolismul alcoolului. Face parte din compo- 
ziția acidului adenilic (Vitamina Bg). la parte la 
sinteza coenzimei A. Are rol în fabricarea şi 
reglarea numărului de globule albe. 

E folosită în medicină, în turburări sanguine, 
agranulocitoze, neutropenii, leucopenii, provocate 
de intoxicații cu benzen, cu piramidon, cu toxice 
industriale, de iradiaţii cu raze X, cu isotopi radio- 
activi, cum și ca preventiv în saturnism. E indi- 
cată în cura de desintoxicare a alcoolicilor (aso- 
ciată cu vitamina PP). 
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Are acțiune favorabilă în reumatism. — Sin. Ade- 
nină, Vitamină antigranulocitară. 

1. Vitamină B5 [BHTAMHH B5; vitamine Bz; B5 Vi- 
tamin; vitamine Bs; B5 vitamin]. V. sub Vitamină Bg. 

2. ~ Bg [BHTAMHH Bg; vitamine Bg; Bg Vita- 
min; vitamine Bg; Bg vitamin]: Oricare dintre urmă- 
toarele trei substanțe prezente în organism, cari 
au aceleași proprietăţi vitaminice: piridoxina, piri- 
doxalul, piridoxamina: 


CHOH CHO 
l i 
C C 
N N 
Ho el Se—CH,OH; HO—C SCH CHON 
Il li | 
HC =C sS 
WCC „CH HC-C,_ „CH 
`N N 
Piridoxină Piridoxal 
CHaNH3 
Í 
C 
N 
HO—C” PE CHOH 
]] 
ARE a „Eh 


Piridoxamină 

Piridoxina (3 oxi, 4, 5 dioximetil, 2 metil piri- 
dină) se găsește și în corticulul bobului de orez 
și al altor cereale. Se prezintă ca pulbere crista- 
lină, cu gust amar, cu p. î. 160°, solubilă în apă, 
în acetonă, alcool, greu so'ubilă în eter și în 
cloroform.. Clorhidratul, cu p. tł. 207° cu descom- 
punere, e solubil în apă, în alcool și în acetonă, 
şi insolubil în eter. 

Vitamina Bg se obține prin extracție din carne 
de peşte și din coji de cereale. 

Prin sinteză, piridoxina a fost preparată, fie 
plecând dela etoxiacetilacetonă și cianacetamidă, 
fie dela 2-metil-3-metoxiisochinoleină. 

Metodele de dozare fizică se bazează pe mă- 
surarea absorpţiei, deoarece toate cele trei sub- 
stanțe au o bandă de absorpție caracteristică la 


3250 A. 

Metodele chimice sunt în general nespecifice. 

Metodele biologice de dozare se bazează pe 
controlul reducerii creșterii animalelor (șobolani) 
în carenţă piridoxinică, la administrarea de produs 
de cercetare și de produs standard, sau pe profilaxia 
sau vindecarea aerodiniei șobolanilor, boală care 
se manifestă la nivelul pielei labelor. 

Metodele microbiologice de dozare se bazează 
pe stimularea creșterii drojdiei de bere sau a di- 
feritelor bacterii. 

Cantitatea de vitamină Bg necesară omului e 
de 1,5:::2 mg zilnic. 

Vitamina Bg e un constituent al mai multor en- 
zime din organism; intervine în metabolismul pro- 
tidic, glucidic și lipidic, în metabolismul tripto- 
fanului şi în sinteza lipazelor, cari metabolizează 
acizii grași nesaturați esenţiali. Ea are rol în func- 
țiunea și troficitatea celulelor nervoase din aria mo- 
torică a scoarței cerebrale, din encefal, din măduva 
spinării, în funcțiunea pielei, a leucocitelor, etc. 


La om, simptomele de carență sunt puțin ca- 
racteristice: instabilitate, nervozitate, slăbiciune, du- 
reri abdominale, greutate în mers, în eforturi mus- 
culare, distrofie musculară, seboree. 

E folosită în medicină în seboreea sugarului, 
a adultului, în acnee, glosite, epilepsie, coree 
Sydenham, poliomielită, scleroze, arierație min- 
tală, etc. — Sin. Adermină. 

-3. ~ Bg [BHTAMHH Bg; vitamine Bg; Bg Vita- 
min; vitamine Bg; Bg v tamin]: Ansamblul acizilor 
adenozin-5-fosforic, care se găsește în mușchii 
animalelor sub formă de adenozină, — și adeno- 
zin-3-fosforic, care se găsește în drojdia de bere. 

Rolul fiziologic al vitaminei Bg consistă în re- 
glarea respirației celulare, în metabolismul gluco- 
zidelor (fosforilare). Favorizează acțiunea vitami- 
nelor din grupul B; are rolul de coenzimă în 
transformarea acidului stearic în acid oleic și în 
metabolismul nucleoproteide!'or. 

E întrebuințată în medicină, în special în tur- 
burări sanguine ale leucocitelor. — Sin. Acid ade- 
nilic, Acid adenil-pirofosforic. 


4. ~ Bio [BHTAMHH Biz; vitamine Biz; Bio Vita- 
min; vitamine Bu; Bu vitamin]: Substanţă a cărei 
structură chimică nu a fost precizată. Are greu- 
tatea moleculară 1500-1690. Conţine cobalt. Se 
prezintă în cristale roșii aciculare, fără punct de to- 
pire kine determinat, solubile în apă. 

Rezistă 15 minute la 121° fără a-și modifica 
activitatea. Bazele și acizii îi distrug activitatea. 


Se prepară prin extracţie din ficat de bovine 
(care conţine 28 mg vitamină la o tonă de ficat), 
iar recent, în cantități mai mari, din lichidul de 
fermentație a culturilor de Streptomyces griseus, 
din care se extrage streptomicina. 


Se identifică şi se dozează prin metode bio- 
logice bazate pe stimularea creșterii șobolanului 
şi a puiului de găină. Un procedeu microbiologic 
e bazat pe măsurarea creșterii unei tulpine de 
Baccillus lactis, activat de vitamina Byp. 

Doza zilnică minimă necesară unui adult e de 
12 Y. z 

Are rol fiziologic în metabolismul protei- 
nelor, în procesul de metilare, în sinteza nuclei- 
nelor, în creștere, în metabolismul acetilcolinei, 
cum și rol protector, antitoxic, hepatic, etc. 
Lipsa vi'aminei Bj determină anemia macrocitară. 
Dozele mari provoacă o creștere exagerată a glo- 
bulelor roșii. 

Extractele de ficat datoresc acțiunea lor vi! 
m;nică vitaminei Bip. i 

Recent se indică drept subgrup al vitamine.. 
vitaminele Baza, Bi2b, Byzc și B12d, produse aseme 
nătoare cu vitamina Bo. — Sin. Cobalamină. 


5. ~ Bi [BHTAMHH Bi; vitamine B44; B14 Vita- 
min; vitamine Bi; Bı; vitamin]: Compus organic 
cu formula încă necunoscută, izolat din urina de 
om (33 mg/100 |) și având o acţiune hemato- 
poietică de stimulare a proliferării celulelor roșii 
și nucleate. Conţine 19,6% azot și 4% fosfor. 
E de cca 5000000 de ori mai activă decât xan- 
topterina, care are aceeași activitate biologică. 


1. Vitamină C [Buramuu C; vitamine C; C Vità- 
min; vitamine C; C vitamin]: 


OHH HOH 

S E S, 
HOHC— C— C—C = C—C =0 

ja] | 

E OI 


Pulbere cristalină, incoloră, cu p. f. 190-::192%, 
solubilă în apă, în alcool, glicerină, acetonă, greu 
solubilă în majoritatea alcoolilor superiori, în 
benzen, eter, cloroform, grăsimi, eter de petrol. 
Datorită oxidrilului enolic, are caracter acid. 

Are o zonă de absorpție în ultraviolet cu maxi- 


mul la 2260 A. Sub formă cristalină e stabilă în 
prezenţa aerului. În soluţie apoasă alcalină e oxi- 
dată rapid. În soluție acidă și în lipsa aerului e 
mai stabilă, putând fi încălzită la 100°. Glutatio- 
nul, cisteina, bisulfitul de sodiu, măresc stabili- 
tatea soluţiilor și sunt întrebuinţaţi ca stabilizanți. 
Urmele de cupru (chiar cele din apa distilată), 
fierul și lumina catalizează puternic oxidarea în 
soluţii. 

În vegetale se găsește liberă sau într'un com- 
plex numit ascorbigen, care rezistă la oxidarea 
prin fermenți. Azi se prepară prin sinteză, me- 
toda industrială cea mai folosită plecând dela 
I-sorboză, zahăr care rezultă din fermentarea, de 
către bacteria sorbozei (Bacterium xilinium), a 
|-sorbitolului, produs industrial de hidrogenare a 
d-glucozei. O altă metodă cu randament bun 
pleacă dela I-xiloză. 

Prepararea prin extracţie se face din surse ve- 
getale naturale (lămâi, portocale, ardeiu verde, 
măceșe, frunze de exis germanica, etc.). 


Se folosesc atât metode de dozare fizice (prin 
polarografie și spectroscopie), cât și metode chi- 
mice cu specificitate relativă și cari se bazează 
pe acțiunea reducătoare a vitaminei C, și metode 
biologice, cari se bazează pe sensibilitatea co- 
baiului la lipsa vitaminei C din alimentaţie, ceea 
ce determină încetarea creșterii, apariția simpto- 
matologiei scorbutice (umflarea labelor, sensibili- 
tatea dureroasă a încheieturilor, emoragii, de- 
tașarea dinților şi moartea). — Metoda preventivă 
sau curativă a afecțiunii e singura valabilă pentru 
stabilirea valorii vitaminice a anumitor produse, 
ca sucuri de fructe, marmelade, etc. 

Unitatea internațională de vitamină C e de 
0,05 mg acid ascorbic pur, cristalizat. Cantitatea 
nacesară zilnic omului adult e între 60 și 100 mg. 

Vitamina C are rol fiziologic în respiraţia 
țesuturilor, în fenomenele oxidoreductoare, în 
oxidarea tirozinei, în desaminarea aminoacizilor, 
în decarboxilarea histidinei, în activitatea diferite- 
lor enzime: catalază, amilază, lipază, în formarea 
substanței de legătură a celulelor, în structura 
dinţilor şi a oaselor, a pereților vaselor, în fago- 
citoză, în producerea hormonilor suprarenali, în 
funcțiunea centrilor nervoși ai vieţii vegetative, 
a mucoasei gingivale, în funcțiunea pielei, a 
ochilor (cristalin), a glandelor cu secreţiune internă 
(hipofiza), etc. 
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Lipsa din alimentaţie a vitaminei C determină 
scorbutul. În cursul lipsei din alimentaţie apar 
diferite simptome, ca: emoragii gingivale, gingi- 
vite, căderea dinților, diminuarea rezistenței sche- 
letului (fracturi), emoragii renale, intestinale, ane- 
mie, turburări ale reflexelor, cataractă, ulcere 
de cornee, stare de oboseală. 

E folosită în medicină, în diferite boale acute 
şi cronice, ca reconstituent în efortul sportivilor, 
al soldaţilor, al lucrătorilor, pentru a grăbi vin- 
decarea rănilor, a fracturilor, în paradentoze, 
carii dentare, anemii, turburări de coagulabilitate 
sanguină, astmă, tuberculoză, ulcere gastrice și 
duodenale, boale de ficat, de tiroidă. Nu de- 
termină  hipervitaminoză. — Sin. Vitamină anti- 
scorbutică. 

2. ~ creșterii. V. Vitamină Ba. 

3 ~ D |[BuramuH D; vitamine D; D Vitamin; 
vitamine D; D vitamin]: Grup de substanțe cu pro- 
prietăți antirahitice, care cuprinde vitaminele Dg, 
Dg, Da, Ds și De. Produsul, considerat la început 


ca o vitamină unică, numită vitamina D,, e un 


amestec al vitaminei Də cu lumisterol. 

Vitamina Dz, isomer al ergosterolului, se for- 
mează prin iradierea acestuia cu raze ultraviolete. 
În cursul iradierii, transformarea provitaminei în 
vitamină se face în mai multe etape: ergoste- 
rol = lumisterol > protahisterol = tahisterol -> vita- 
mina Dy —toxisterol = suprasterol | și Il. Produsele 
intermediare și cele de iradiere prelungită sunt 
toxice. 

Se prezintă în cristale aciculare sau prismatice, 
cu p.f. 114,5:::117%. E insolubilă îmapă, uşor so- 
lubilă în acetonă, în alcool, eter, eter de petrol, 
grăsimi, uleiuri. E stabilă la 100°. E puțin influen- 
țată de acizii minerali; spre deosebire de ergo- 
sterol, nu precipită cu digitonina. — Sin. Calci- 
ferol, Vitamină antirahitică. 

Vitamina D3 se obţine prin iradierea cu raze 
ultraviolete a 7-dehidrocolesterolului (provita- 
mina Dg). Se prezintă în cristale cu p. î. 82:::84". 
Are proprietăți vitaminice asemănătoare celor ale 
vitaminei Do. 


(CHs)z: CH: CH2 + CH2- CH2- CH: CH3 


Ha H 
Vilamină antirahitică (D3). 


Se prepară prin extracţie din uleiurile de thon, 
folosindu-se un amestec de benzen și alcool 
metilic, untura de pește conținând pe gram 85 uni- 
țăți internaționale de vitamină D; se purifică prin 
adsorpție pe coloană de hidroxid de aluminiu 
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sau prin distilare moleculară. Prin sinteză se 
obține din colesterol, trecându-se prin 7-dehi- 
drocolesterol, care e iradiat cu raze ultravio- 
lete. — 

Vitamina D4 se prepară prin iradierea 2, 2-de- 
hidroergosterolului; vitamina Ds, prin iradierea 
7-dehidrositosterolului, iar vitamina De, prin ira- 
dierea dehidrostigmasterolului; sunt mai puțin 
active decât vitaminele Do și Da. — 

Identificarea şi dozarea vitaminelor D se fac 
prin metode fizice, chimice și biologice. 

Metodele fizice utilizează absorpția radiaţiilor 


ultraviolete la 2650 A; e aplicabilă numai pro- 
duselor pure. 

Metodele chimice au o specificitate slabă și nu 
dau indicaţii în privinţa activităţii biologice. 

Metodele biologice consistă, în general, în 
administrarea la mai multe grupuri de animale 
(șobolani sau pui de găină) a unui regim rahiti- 
gen, şi în tratarea lor cu diferite cantități de vi- 
tamină de testat, în paralel cu un grup de con- 
trol, tratat cu untură de pește standard. Controlul 
decalcifierii se face radiologic. 


Unitatea de vitamină D corespunde la 0,025 °y 
vitamină Də cristalizată. Soluţia standard interna- 
țională conţine o unitate de vitamină într'un mili- 
gram de uleiu de măsline. Un miligram de vita- 
mină Də echivalează cu 40000 unități interna- 
tionale. 

Nevoia organismului uman adult e de 200-300 
unități internaționale (7..:15 y). La copil, recesi- 
tatea zilnică & dublă. 

Are rol fiziologic în formarea oaselor, în 
procesul de depunere a calciului în oase, formând 
un complex fosfor-calciu în serul sanguin, ma- 
terial de bază al mineralizaţiei osoase; măreşte 
resorpția calciului la nivelul intestinului. Simpto- 
mele de carență sunt următoarele: la copil, rahi- 
țismul manifestat prin conformație specială a 
capului (cranio tabes), sudarea târzie a oaselor 
capului, deformaţie toracică, etc.; la adult, osteo- 
malacia (muierea oaselor), osteoporoza senilă. Se 
manifestă prin dureri ale oaselor, dureri lombare 
(ca la reumatism), fracturi, tetanie, etc. 

Vitaminele D sunt folosite în medicină, pentru 
tratarea rahitismului, a convulsiunii la copil (spas- 
mofilie) și la adult (tetanie), etc. În intoxicaţiile 
cu plumb și cu radiu, fixează aceste metale în 
oase, împiedecând simptomele acute ale intoxi- 
cației. Ă 

Doze mari de vitamină D determină intoxicație 
(hipervitaminoză). 

1. Vitamină D, |[Bnramnn D]; vitamine Di; D, 
Vitamin; vitamine D,; D, vitamin]. V. sub VitaminăD. 

2 ~ Dy [BHTAMHH Da; vitamine Dz; Də Vita- 
min; vitamine Da; Dg vitamin]. V. sub Vitamină D. 

3. ~ D [BuTaMHH D3; vitamine Da; Dg Vita- 
min; vitamine Dz; Dg vitamin]. V. sub Vitamină D. 

4. ~ D, [BuTamhu D4; vitamine D4; D4 Vita- 

min; vitamine D4; D4 vitamin]. V. sub Vitamină D. 


s ~ E [BuraMuH E; vitamine E; Tokopherol; 
vitamine E; E vitamin]: 


CH, 
laia 
E a e Neu 
VA CH CH CH 
MESS Epir ga aia 
(CHa)sCH(CH:)3CH(CH;:)sCHCHs 
Ċhs 


Derivat al cromonului liposolubil. Vitamina E a fost 
preparată prin sinteză, condensând trimetilhidrochi- 
nona cu bromură de fitil. A fost izolată din uleiul 
extras din embrionul de grâu sub forma unui 
amestec de æ și f-tocoferol (derivatul Ș are 
un radical CHa mai puțin în poziţia 7). Lipsa vi- 
taminei E din hrana animalelor provoacă — mai 
ales la rozătoare — turburări ale funcţiunilor de 
reproducere. Şobolanul femelă supus unui regim 
fără vitamină E nu mai poate naște puii vii, în- 
cepând dela a doua sarcină. — Sin. Tocoferol, 
Vitamina antisterilității. 

s. ~ F[BuramuH F; vitamine F; F Vitamin; vita- 
mine F; F vitamin]: Ansamblul următorilor trei acizi, 
a căror prezență în alimentație e necesară pentru 
creșterea și menţinerea sănătății mamiferelor: 

Acidul linoleic CH3(CH2)4 CH=CH.: CH2:CH= 
=CH(CH2)/ COOH, lichid incolor cu p. t. 10%, in- 
solubil în apă, solubil în solvenți organici și în 
alcalii; acidul linolenic, lichid incolor, solubil în sol- 
venți organici și în alcalii, insolubil în apă; acidul ara- 
chidonic CHa(CH2)a(CH = CH-CH3)4CHa:CH2COOH, 
cu p.t. 77°, solubil în solvenți organici și în al- 
calii, insolubil în apă. 

Cele mai sigure metode pentru stabilirea va- 
lorii biologice a unui produs care conţine vita- 
mină F sunt metodele biologice. În acest scop 
se utilizează acţiunea curativă a produsului în 
anumite afecţiuni ale pielei la şobolan, sau se 
controlează metabolismul hidric, la animalele ca- 
renţate, și efectul produsului de cercetat. 

Nevoia zilnică de vitamină F (aproximativ 1,5::2 9) 
nu e bine stabilită la om. è 

Ate rol fiziologic în creștere, în metabolismul 
pielei și în metabolismul lipidelor; participă la 
sinteza fosfolipidelor în ficat, și la transportul 
grăsimilor în depozitele de grăsime. Are rcl și 
în metabolismul colesterolului și intervine probabil 
în metabolismul nucleilor celulari, în reglarea glan- 
delor endocrine și în ovulație. 

7 ~ G: Sin. Vitamină Bo (v.). s a, 5 

s. ~ H [BuTamnnu H; vitamine g a rah; 
vitamine H; H vitamin]: 

O 
ll 


| | 
HaC CH—CHa—CH—CH2—CH2—COOH 
Ns / 


Acid ceto 2'-imidazolid- 3,4-tetrahidro-liofan-n-va- 


lerianic. Vitamina H a fost izolată din drojdia de 
bere, din gălbenușul de ou, din ficat, rinichi, și din 
lapte. Se prezintă sub forma unor ace fine, cu 
p. t. 220:::223*, solubile în apă și în alcool, in- 
solubile în solvenți organici. 

Vitamina H nu e distrusă printr'o ridicare uşoară 
a temperaturii şi nici de o aciditate uşoară a 
mediului. Alcaliile o hidrolizează. 

Prepararea prin sinteză se face plecând dela 
tiofenoncarboxilatul de etil sau de metil. 

Nu există o metodă de dozare chimică a vita- 
minei H. Metoda microbiologică se bazează pe 
acțiunea ei de stimulare a creșterii drojdiei de bere 
(Saccharomyces cerevisiae). Pentru dozarea în 
alimente şi în organe, complexul vitamină-proteine 
e hidrolizat prin autoclavare în soluție de acid 
sulfuric diluat, la 120°, sau prin digestie enzimatică. 

Dozarea biologică se execută pe şobolan și se 
bazează pe proprietatea avidinei (o substanţă con- 
ținută în albușul de ou crud) de a bloca vitamina H. 

Cantitatea de vitamină H necesară zilnic omului 
e cuprinsă între 40 și 100 y. 

În creștere, vitamina H are rol fiziologic ca 
oxidoreducător, favorizează desaminarea acidului 
aspartic și a serinei; are rol în metabolismul 
lipidic, în speciai al acidului oleic și, de aseme- 
nea, în metabolismul pielei și al mucoaselor 
(conjunctive), în metabolismul sistemului nervos 
și în al celui muscular. 

1. Vitamină H' [enramun H'; vitamine H'; H' 
Vitamin; vitamine H'; H' vitamin]: Acidul para (4) 
aminobenzoic; se prezintă în cris- COOH 
tale cu p. t. 187°. Vitamina H' ] 


se găsește în aproape toate bac- G 
teriile şi e necesară și indispen- HCŹ Neu 
sabilă vieţii acestora. Sulfamidele | Il 
au proprietatea de a se substitui HC CH 


vitaminei H' în celula bacteriilor, Se 
deplasând vitamina naturală, con- | 
form legii maselor. Bacteriile 
lipsite de vitamina H' nu se mai înmulţesc. 

Simptomele de carenţă la om sunt: depresiune 
nervoasă, oboseală, sensibilitatea mare a pielei 
sau parastazii, lipsa poftei de mâncare, dureri 
musculare, greață, anemie intratabilă cu fier, 
dermatite, etc. — Sin. Biotină, Coenzimă R, Vita- 
mină antiseboreică. 

2. ~ K [Buramni K; vitamine K; K Vitamin; 
vitamine K; K vitamin]: Grup de vitamine din care 
fac parte două substanțe naturale, numite vita- 
mina K, și vitamina Kz, cum și diferite substanțe de 
sinteză, numite vitaminele Ka, K4, K5, etc., cu acțiune 
antiemoragică și cari au un nucleu de naftochinonă, 
de care e legată activitatea vitaminică. 

Pentru dozarea vitaminelor K se utilizează o meto- 
dă colorimetrică bazată pe transformarea catalitică 
a grupării funcționale chinonă în hidrochinonă și 
pe reacția de coloare a acesteia cu 2, 6-diclorfenol- 
indofenol. Specificitatea metodei e relativă. 

Într'o altă metodă se utilizează reacţia dintre 
etilcianacetat și o soluţie alcoolică de vitamină K 
în amoniac. Metodele biologice se bazează pe 
măsurarea timpului de coagulare a sângelui la 
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puiul de găină supus unui regim fără vitamină. 
Controlul clinic al carenţei se face măsurând timpul 
de protrombină. Unitatea internațională de vita- 
mină K e 1 g de 2-metil 1, 4 naftochinonă. 

Cantitatea de vitamină K necesară adultului 
e cuprinsă între 0,05 mg și 0,1 mg; cea nece- 
sară noului născut e de 2 pg. 

Rolul fiziologic esenţial al vitaminelor K e de 
a menține coagularea normală a sângelui, prin 
rolul în sinteza protrombinei, proteină care se 
sintetizează în ficat. În lipsa vitaminelor K, pe 
cari individul le ia din alimentaţie și din ceea 
ce sintetizează flora microbiană în lumenul intes- 
tinal, conținutul în  protrombină scade. Lipsa 
de vitamine K se manifestă prin emoragii în 
cursul exiracțiilor dentare, la spălarea gingiilor 
cu peria, epistaxis, etc. 

Vitaminele K se întrebuințează în medicină, 
în boalele grave de ficat: icter, ciroză, atrofii, 
în intervenții chirurgicale pe ficat, anestezii cu 
cloroform prelungite, în intoxicații profesionale 
cu tetraclorură de carbon, în cursul tratamentelor 
cu streptomicină, aureomicină, etc. — Sin. Vitamine 
antiemoragice. 

3. ~ K; [BuTramau Ku; vitamine Kı; Kı Vila- 
min; vitamine Kı; Kı vitamin]: 


Ta pe i r H(CHa)a 


HA CH 3 
(6) 

Uleiu galben, cu p.f. 115:::145* sub presiunea 

de 2:10-4 mm coloană de mercur. Cristalizează prin 

răcire la —20°. Prezintă fluorescență caracteris- 


tică şi spectru de absorpție cu benzi la 2430, 2480, 
2610, 2700, 3280 A. E sensibilă la aer, solubilă 
în grăsimi și în uleiuri și insolubilă în apă. — Sin. 
Filochinonă. 

4. ~ Ko [BHTAMHH Ka; vitamine Kz; Ka Vita- 
min; vitamine Kə; Kọ vitamin]: 


o 
dj 
ue Ne/ Ne=cn i, 
l UL CHp (CH:C:CH;CHiapCHiCl o 
HC Cc . :C. -CHa)y:CH: 
E 0 aa 0 E AU fiec 
c/ Ne CH 
H Il CHs 
e) 


Structura probabilă a vitaminei Ka 


Vitamină din grupul vitaminelor K, izolată din bacte- 
riile cari se desvoltă pe peștele în putrefacție. 

Se prezintă sub formă de cristale galbene 
deschise cu p.t. 52,5:::54,5*, solubile în alcool, 
în acetonă, benzen, eter, grăsimi, insolubile în 
apă. E sensibilă la acţiunea luminii și a oxigenului. 

Prepararea vitaminelor naturale (Kı și K2) se 
face prin extracție, din trifoiul uscat, cu solvenți 
ca eterul de petrol, hexanul sau acetona. Se- 
pararea de clorofilă se face prin adsorpție cu 
oxid de magneziu sau carbonat de zinc. 


476 


1. Vitamină K; [BHTAMHH Kg; vitamine Kg; Ka Vi- 
tamin;vitamine Ka; Kavitamin]:Vitamină din grupul vi- 
taminelor K și care 


e un produs de N i 

sinteză cu activita- 

te-vitaminică mult HCl- NC”. NC—CH 
mai intensă decât e d A 
aceea a vitaminei Ss 

Kı. Sinteza vitami- A € E e f 

nei Kg se face prin H Il 

oxidarea 2-metil- O 


naftalenului, materie primă care se găsește în gu- 
dronul de cărbune. 

2. ~ M [BunTamuH M; vitamine M; M. Vita- 
min; vitamine M; M vitamin]: 


N 
HN=CZ Ne“ cn H_H COOH 
; | I dica NH-C A N CO-NH hie 

NANA SpA l 
| H H piin 
H 
si CH, 
| 
COOH 


Acid N.P. (amino-2-oxi-4-pteridil-6 metil)-amino- 
benzoil glutamic. Se găseşte în frunzele verzi de 
spanac, în drojdia de bere, etc. Se prezintă în 
cristale galbene lenticulare, birefringente. E pu- 
țin solubilă în apă; e solubilă în sarea de sodiu. 

Se obține astăzi excluziv prin sinteză din tri- 
amino-2,4,5-oxi-pirimidină, acid p-amino-benzoil- 
1(+ )-glutamic și aldehidă dibrom-2-3-propionică. 

Metodele chimice de dozare sunt puțin folo- 
site, sensibilitatea fiind mică și specificitatea, fiind 
relativă. Se bazează pe dozarea colorimetrică a 
grupării amino existente în moleculă. 

Metoda microbiologică e utilizată cel mai mult. 
Pentru dozare se face scindarea vitaminei din 
complexele proteice, cu ajutorul enzimelor (taka- 
diastază, papaină) sau prin simplă autoclavare la 
120°, timp de 12 ore. Consistă, în principiu, în 
aprecierea înmulțirii influențate de vitamină, a 
unui lactobacil, Lactobacillus casei, ceea ce dă 
o creștere a densității mediului. Aprecierea se 
face prin comparare cu un standard. 

Cantitatea de vitamină M necesară zilnic or- 
ganismului uman e de 0,6:::2 mg. Vitamina M 
are rol fiziologic: în creştere, în metabo- 
lismul protidelor și în special în conversiunea 
glicocolului în serină, în oxidarea tirozinei, în 
sinteza histidinei, a colinei, a metioninei, a aci- 
dului desoxiribonucleic. Morfologic, are rol în 
formarea globulelor roșii şi a celor albe, în func- 
țiunea tubului digestiv, în pigmentarea pielei. 

Lipsa vitaminei M din organism se manifestă 
prin anemii megaloblastice hipercrome, anemii în 
cursul sarcinii, turburări intestinale, dureri și tur- 
burări în absorpția intestinală a glucozei și a 
grăsimilor. — Sin. Acid folic, Acid pteroilgluta- 
mic, Factor Lactobacillus casei. 

s. ~ nicotinică [HHKOTHHOBEIĂ BHTAMHH; vita- 
mine nicotinique; nikotinisches Vitamin; nicotinic 
vitamine; nikotin-vitamin]: Acidul nicotinic și amida 
acidului nicotinic, factori de prevenire și de tra- 


tament al pelagrei. Unii cercetători consideră 
acidul ca o provitamină și amida, ca vitamină 
propriu zisă. 

Acidul nicotinic se prezintă sub forma de ace 
incolore, cu p.t. 231:::232*. E puțin solubil în 
apă, în acetonă, acetat de etil. În soluție rezistă 
la 135°, fără descompunere. 


H H 
c Or bi c o 
N / J 
He! Sept: ne” Se-c( 
e. Pit Pia. ie nl MU a 
Na? Na? 


Acid nicotinic Amidă nicotinică 


Amida nicotinică se prezintă sub forma de ace 
incolore, cu p.t. 126-::127*. Rezistă la 120° chiar 
în soluție slab acidă sau alcalină. 

Vitaminele nicotinice se obțin numai prin sinteză. 
Acidul se prepară plecând dela nicotină (din leșiile 
de tutun) sau dela piridină. Prepararea din nico- 
țină se face prin oxidare cu acid azotic, obți- 
nându-se un randament de 50:60% din cantitatea 
de nicotină. Pentru prepararea amidei se prepară 
esterul ețilic care, tratat cu amoniac, trece în 
amida acidului, 

Metodele de identificare și de dozare se ba- 
zează pe reacția pe care o dau piridinele cu 
clorurile acide, dând compuși cuaternari, săruri 
de piridiu, cari dau cu bazele compuși colorați. 

Cantitatea de vitamine nicotinice necesară zil- 
nic adultului e de cca 25 mg. 

Are rel fiziologic în respirația și metabolismul 
celular; în metabolismul glucidic, protidic al ami- 
noacizilor: triptofan, arginină, glicocol — și în meta- 
bolismul pigmenților urinari. 

Morfologic, are rol în funcțiunea sistemului ner- 
vos central, a celulelor ganglionare din măduva 
spinării, a celulelor din piele și din tubul digestiv, etc. 

Lipsa vitaminei determină pelagra (care e o 
avitaminoză multiplă, în care lipseşte în special 
această vitamină). Boala se caracterizează prin 
turburări ale pielei şi prin turburări ale mucoasei 
gurii și a limbii; în stadii avansate — prin tur- 
burări digestive — apoi demenţă şi moarte. Se 
întrebuințează în medicină la tratamentul pelagrei, 
cum și în afecțiuni ale vaselor sanguine, având 
și acțiune dilatatorie. — Sin. Vitamină antipela- 
groasă, Factorul PP. 

4 ~ P [Bunramui P; vitamine P; P Vitamin 
vitamine P; P vitamin]: Grup de substanțe din 
clasa glucozizilor, alcătuit cum urmează: 


Nucleul agli- 


Aglicon conèl Glucid 
Hesperidină | Hesperetol | Flavanonă Rutinoză 
Eriodietină | Eriodictiol | Flavanonă Ramnoză 
Quercitrină | Quercetol Flavonol Ramnoză 
Rutină Quercetol Flavorol Rutinoză 
Ramnozido- 
glucoză 


rutinoza fiind cuplul ramnozido-glucoză. 
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După nucleul agliconei, vitaminele P se împar!| Rutina se găsește în tomate şi în unele flori. 
în derivați ai flavonolului și in dertvați ai flavanonei. | Din apă recristalizează cu două molecule de apă, 
Hesperidina se prezintă sub formă de cristale | în cristale cu pt. 188:::190*. E solubilă în alcool, 
prismatice galbene, cu p.t. 285°, insolubile în | inso'ubilă în eter, benzen, cloroform. 
apă, în eter, cloroform și acetonă, puțin solubile | Dozarea chimică a vitaminelor P se bazează 


în piridină și în. alcalii. pe transformarea în cianidine și se face în general 
H H OH 
| 
l 5 EREE C—C 
—— CH HCOH 2 A 
; i i c^ NEL Note C—OCHa 
HCOH HCOH l [i [ah Apea 
i l EE E O E 
e) HCOH HOCH cl Ne 
| 
HOCH O  HCOH aaa 
| 
Şi ci aa 
CHa CHo Hesperidină 
Eriodietina nu a putut fi obţinută cristalizată. | prin reducere cu hidrogen născând, în soluție 
E foarte solubilă în apă și în alcool. alcalică, obținându-se o colorație roșie caracte- 
A H HH 
G O C=C 
/ 
o E E S A Sc—oH 
| ll | E MA 
| HOCH HC alba 
Sa Nope A 
O HOCH AEN 
| 
| Hcon OH © 
—CH 
| 
CHa Eriodietină 


Quercitrina cristalizează cu două molecule de 


b + d | b e ristică cianidinelor. — Dozarea biologică se ba- 
apă sub formă de cristale galbene cu p.t. 182°. 


zează pe măsurarea rezistenței capilarelor de pe 


OH 
He i coli H 
—— CC o 
/ T 
aT Ho—c  Šc=c/ Ne” Sc—on 
| | C=C | 
aci 9) H H | 
HCOH | aere TU TITI alu falie 
| c r 
He=— A 
i G OH 
CHa Quercitrină 
d TARSA OH 
| ud Cn bag a - 
Po C— 
/ NS N 
| ioti EEN aT r SET E A T 
| Cac 
| HOCH i a O H H | | 
O HCOH O O HOCH | Ko ii c C d 
| | | NA E EA 
ES. CH de rasi 
| 
Ag a eh O OH 
Rutină 


În stare anhidră, are p.t. 250..:252*. E solubilă | pielea abdominală la cobaiu, la acțiunea mecanică 
în alcool, insolubilă în apă rece. Prin hidroliză | de sugere. 


trece în quercetină și în ramnoză, Nevoia zilnică a omului adult e în jurul a 30 mg. 
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Are ro! de transportor de hidrogen, cum și în 
oxidoreducerile celulare și tisulare, în procese 
legate de vitamina C; în metabolismul apei, al 
proteinelor și glucidelor; în permeabilitatea va- 
sculară pe care o restabilește,etc. 

Simptome ale unei carenţe (avitaminoze) pure 
nu se cunosc, Emoragiile gingivale şi din restul 
organismului, din scorbut, sunt atribuite și acestei 
avitaminoze. 

Vitaminele P sunt folosite în medicină în mani- 
festările scorbutice, în emoragii de diferite origini 
ale mucoaselor, în emoptizii tuberculoase, în boale 
cu turburări ale permeabilității, ca pleurezii, în 
unele boale infecțioase, etc. — Sin. Vitamina 
permeabilității, Citrină, 

1 Vitamină pantotenică [nanrorennuecrnii 
BHTaMHH; vitamine panthot&nique; panthotenisches 
Vitamin; pantotenic vitamine; pantoten-vitamin]: 

p9 
iati k HOH—CO—NHCH2—CH2 —COOH 
CH, A 
Acid pantotenic, care are rolul de vitamină. A fost 
izolat din ficat (se obțin 3 g de produs brut 
din 200 kg de ficat). Se prezintă ca un uleiu 
vâscos, solubil în apă, în acid acetic glacial și în 
acetat de etil, și insolubil în cloroform și în benzen. 

În soluție apoasă poate suporta autoclavarea 
la 120° timp de 30 de minute, la exponentul de 
hidrogen 5:-:7. Într'un interval de timp mai în- 
delungat se descompune. 

Prin sinteză, acidul pantolenic se prepară din 
f-alanină și 4-hidroxi-B B-dimetil- y-butirolactonă. 

Nu există metode chimice de dozare. 

Metodele microbiologice sunt utilizate cel mai 
mult; ele consistă în titrarea acidității unui mediu 
sintetic însămânțat, sau în determinarea concen- 
trației după 18-::72 de ore dela însămânţarea cu 
Lactobacillus arabinosus. Dozarea se face prin 
comparație cu un standard de referință de pan- 
totenat de calciu. 

Metoda biologică se bazează pe cantitatea de 
acid pantotenic de care are nevoie pentru creştere 
puiul de găină (metode curative sau preventive). 

Cantitatea necesară omului e cuprinsă între 5 
și 10 mg pe zi. 

Vitamina pantotenică face parte din constituția 
coenzimei A (care servește la acetilarea enzi- 
matică a colinei). Are rol în metabolismul acidului 
piruvic și al triptofanului, în metabolismul glucidic, 
în creștere, în metabolismul clorurii de sodiu. 

Avitaminoza nu e cunoscută la om, însă hipo- 
vitaminoza se manifestă sub forma simptomului 
descris ca sindromul picioarelor cari ard: arsuri 
în picioare, dureri surde, sensaţia de lovituri de 
cuțit, crampe, turburări ale mersului, etc. 

2 ~ T [Baramuu T; vitamine T; T Vitamin; 
vitamine T; T vitamin]: Compus organic cu formula 
încă necunoscută, izolat din levuri (Torula), din 
unele termite și din ciuperci inferioare, de exemplu 
din Penicillium, — 


Se găseşte în unele alimente (făină, lapte), 
în ficat, etc. —sE un factor de creștere, având 
acțiune asupra metabolismului proteic. — Doza- 
rea biologică a vitaminei T se face prin măsurarea 
creșterii unui lot de gândaci (de pâine sau de 
făină de orez) hrăniți cu produsul de cercetat, 
față de un lot martor, hrănit cu alimente cari 
conțin o cantitate cunoscută de vitamină T. — 
Sin. Termitină. 


3. Vitelină [BaTennun; vitelline; Vitellin; vitel- 
line; vitellin]. Chim. biol.: Substanţă albuminoidă 
fosforată (fosfoproteidă) din gălbenușul de ou, 
unde e legată de lecițină, de care se poate se- 
para numai prin denaturare, E insolubilă în apă, 
solubilă într'o soluție apoasă de clorură de sodiu, 
în care, spre deosebire de g'obuline, nu preci- 
pilă la rece, fiind coagulată la o temperatură 
mai înaltă; conține fier în moleculă. — Sin. Ovo- 
vitelină. 


4. Vitesă [ckopocrs; vitesse; Geschwindigkeit; 
velocity, speed; sebesség]. Mec.: 1. Mărime sca- 
lară de stare instantanee a unui sistem fizic în 
raport cu un sistem de referință, egală cu limita 
câtului dintre variaţia unei coordonate generale 
a sistemului fizic în raport cu sistemul de refe- 
rință și dintre timpul corespunzător, când acest 
timp tinde către zero. — Sin. Vitesă generală, 
Vitesă lagrangiană. 

Vitesele generale cari corespund coordonatelor 
generale reprezentate de cele trei componente 
ale vectorului de poziţie al unui punct material 
în raport cu un sistem de referință determină o 
mărime vectorială care se numește vitesa lineară (v.) 
a punctului material în raport cu sistemul de 
referință. — Când coordonata generală e unghiul 
cu care se rotește un solid rigid în jurul axei 
sale de rotație sau unghiul pe care raza vectoare 
a unui punct material în mișcare circulară îl for- 
mează cu poziția ei într'un moment dat, vitesa 
generală corespunzătoare se numește vitesa ge- 
nerală unghiulară în raport cu axa respectivă; când 
coordonata generală e aria suprafeţei plane care e 
cuprinsă între traiectorie, între raza vectoare a unui 
punct material în mișcare plană și o anumită po- 
ziție inițială a ei, vitesa generală corespunzătoare 
se numește vitesă generală areolară în raport cu 
axa de rotaţie, respectiv față de centrul cercului 
traiectoriei; când coordonata generală e o de- 
formaţie specifică, se obține vitesa generală de 
deformație specifică, corespunzătoare. 


Din vitese generale unghiulare și areolare se 
pot obține mărimile vectoriale numite vitesă un- 
ghiulară (v.) și vitesă areolară (v.), în felul în 
care se obține vitesa lineară din vitesa generală 
lineară. Vitesele generale de deformație specifică 
se strâng, analog, într'un tensor vitesă de defor- 
mație specifică (v.). — Mai jos definim și separat 
vitesele lineară, unghiulară, areolară și de de- 
formație specifică. — 

5, ~ areolară [CeKTOPHaA CKOPOCTb TOUKH 
OTHOGHTENbHO AaHHOro HeHTpa; vitesse aréo- 
laire; Flăchengeschwindigkeit; area velocity; terü- 


leti sebesség, felületi sebesség]: Mărime vecto- 


rială Q de stare instantanee a unui punct material 
în mişcare, considerată față de un anumit pol din- 
tr'un sistem de coordonate dat, egală cu limita 
câtului dintre creșterea AA a vectorului arie A 
al ariei descrise, începând cu o anumită poziţie, 
de raza vectoare a punctului în raport cu polul și 
sistemul de referinţă, și dintre creșterea corespun- 
zătoare At a timpului, începând cu momentul 
considerat, când acest timp tinde către zero: 


Ea e deci egală cu derivata în raport cu timpul 
vectorului arie al ariei indicate. În cazul particular 
al mișcării circulare, vitesa areolară, raportată la 
centrul cercului traiectorie, e egală cu semipro- 
dusul razei lui prin vitesa unghiulară a mobilului. — 

1. Vitesă de deformație specifică [ckopocrb 
Ynenbnoă nepopmanuu; vitesse de déformation 
spécifique; spezifische Formănderungsgeschwin- 
digkeit; specifical deformation velocity; fajlagos 
alakváltozási sebesség]: Limita câtului dintre va- 
riația deformației specifice a unui mediu continuu 
şi timpul în care se produce variația, când acest 
timp tinde către zero. Ea e un tensor simetric 
de ordinul al doilea, ca și deformația specifică. 
Componentele scalare ale vitesei de deformație 
specifică sunt deci vitese de lungire specifică și 
vitese de lunecare specifică. Dacă v sunt vite- 
sele particulelor unui mediu material continuu, 
derivata de direcţie după orientarea v, cu ele- 
mentul de linie ds, e 


dv 99 dx „dv dy ð dz _ð? 
ds, òx ds, òy ds, dz ds, òx 
ov do 

roy + oz 


unde a y, Oy, și 4, sunt unghiurile directoare 


ale orientării v. Aceasta arată că derivata de di- 
recție a vitesei dintr'un mediu continuu repre- 
zintă vectorul asociat acelei orientări de un tensor 
de ordinul al doilea v, ale cărui componente v; 
sunt 


cosa,,+ 


cos a cos a, 


vy 


d, 


pei (i, x=x, y, z). 
Xr 


Tensorul derivatei de direcție a vitesei dintr'un 
mediu continuu are deci următoarea matrice: 


|dv, dv, dv, 


dx dy 02 
dv, dv, dv, 
lo dy dz 
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Partea antisimetrică w a acestui tensor, de 
componente Wj: 
iei a ft 000) aaa ac ala ) 
C dale) dx, dx; , Li mie îl] k7 XI Yı Z), 
caracterizează vitesa de rotaţie locală w a ele- 
mentului de volum considerat solid rigid, care e 
vectorul asociat acestui tensor antisimelric sau tan- 
gențial; această parte nu interesează în studiul 
vitesei de deformație specifică. 

Partea simetrică a tensorului derivatei de di- 
recție a vitesei, de componente A: 


1 (dv; , dux E 
A4= (re); (i, k, Xi Xp, z), 
caracterizează starea locală a viteselor de defor- 
maţie specifică şi constitue tensorul vitesei de de- 
formaţie specifică. Componentele lui de prima 
speță (de indici egali) 

d, 


dv 
Oz 


AE i 
reprezintă vitesele de lungire specifică în direcția 
axelor Ox, Oy și Oz, iar componentele lui de 
a doua speță (de indici diferiţi) raprezintă jumă- 
tate din vitesele de lunecare specifică în planele 
axelor de coordonate ale indicilor lor: 


=A sud ($ 2), 
A,= px=3 pă ; 


dv, 
wo! 


_a 1 (va , dv 
å, = = (Z5). 


Componentele scalare A, (i, k=x, y, z) ale 
tensorului vitesei de deformaţie specifică sunt 
deci derivatele în raport cu timpul ale compo- 
nentelor scalare Y; (i, k= x, y, z) ale deformației 
specifice: 
ză pre dr. 
n ra 


Tensorul A, de componente A;,, e deci derivata 


în raport cu timpul a tensorului Y de compo- 
nente Y; g: 


Vitesa de deformație specifică e o mărime utilă 
în problemele de plasticitate și de viscozitate. 
V. sub Plasticitate și Viscozitate. — 

2. ~ generală. V. Vitesă. 

3. Vitesă lagrangiană. V. Vitesă. 

Exemple de vitese lagrangiene sau vitese ge- 
nerale: 

4 ~ ciclică [WHKIIH4eCKaA CKODOCTB; vitesse 
cyclique; zyklische Geschwindigkeit; cyclic velo- 
city; ciklikus sebesség]. Fiz.: Derivata în raport 


É di d 
cu timpul Jr a unei coordonate generale q; a 


[are 
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-unui sistem fizic, coordonată care intervine în expre- 


siunea energiei cinetice a sistemului fizic nu prin ea 
însăși, ci numai prin derivata ei în raport cu timpul 
(adică numai prin vitesa generală corespunzătoare, 
care se numește vitesă ciclică). 

Vitesa ciclică e o mărime utilă în special în 
studiul sistemelor ale căror coordonate generale 
se împart în două grupuri: unele cari variază atât 
de lent, încât vitesele generale corespunzătoare 
sunt neglijab'le (și deci intervin numai ele, însă 
nu și vitesele generale corespunzătoare în expre- 
siunea energiei cinetice) — şi altele, numite coor- 
donate ciclice, la cari intervin numai vitesele ge- 
nerale corespunzătoare în expresiunea energiei 
cinetice. — De exemplu, energia cinetică a unui 
lichid incompresibil care circulă printr'un tub închis 
pe care-l umple complet nu depinde de poziţiile 
particulelor în tub fiindcă, în cursul mișcării, când 
o particulă înlocueşte pe alta, ea ia și vitesa ei; 
energia cinetică depinde însă de vitesa ciclică, 
reprezentată, de exemplu, de debitul de fluid 
printr'o secțiune oarecare a tubului. 


În cazul circuitelor electrice imobile sau cari se 
mişcă cu vitesă foarte mică, vitesele corespunză- 
toare coordonatelor de poziție ale circuitelor sunt 
neglijabile. În acest caz, energia magnetică a 
sistemului se asimilează energiei cinetice. Energia 
magnetică depinde numai de coordonatele de 
poziție ale circuitelor, dar nu depinde de vitesele 
generale corespunzătoare; ea depinde însă de 
intensităţile curenților electrici, cari trebue asimi- 
late viteselor ciclice, dar nu depinde de coor- 
donatele „electrice“ generale corespunzătoare, 
cari sunt sarcinile electrice trecute prin circuite. 
Aceasta prezintă importanţă în forma lagrangiană 
a legilor electromagnetismului (v. sub Oscilaţia 
sistemelor olonome cu n grade de libertate). 

1. Vitesă de filtrare [ckopocrb pnabrpoBa- 
HHA; vitesse de filtration; Filtrierungsgeschwindig- 
keit; filtration speed; szürési sebesség]. Tehn.: 
Vitesa cu care un lichid supus filtrării străbate un 
strat filtrant. Se exprimă prin debitul de amestec 
eterogen (solid-lichid, suspensie) care trece prin 
unitatea de suprafață de filtru (permeabilă pentru 
faza lichidă). 

Vitesa de filtrare determină atât ritmul în care 
se desfășură filtrarea, cât și tipul instalaţiei. Există 
filtre lente, cu vitese de 3:::6 mî/m?h, filtre ra- 
pide, cu vitese până la 10 m3/m?h, şi filtre ultra- 
rapide, cu vitese până la 100 mâ/m?h. 

2, ~ de reacție [CKOpOCTb B3aHMOAeă- 
CTBHA, CKOPOCTb NporexaBua peakuuH; vitesse 
de réaction; Reaktionsgeschwindigkeit; reaction 
velocity; reakcisebesseg]. Chim., Fiz.: Limita 
câtului dintre variația concentrației unei substanțe 
definite care ia parte la o reacție chimică și timpul 
în care se produce această variație, când timpul 
considerat tinde către zero; limita considerată e 
afectată deseori de semnul plus sau minus, după 
cum concentrația substanței considerate crește 
sau scade în cursul reacției, pentru ca vitesa de 
reacție să fie pozitivă. 


În cazul general al unei reacții mA+nB+ > 
>pC+2D +... într'un sistem omogen, vitesa de 
reacţie e dată de relația: 

de dx o” n 


în care c e concentrația uneia dintre substanțele 
cari iau parte la reacție, exprimată în mol/l, iar 
x e cantitatea de substanţă transformată. Factorul 
de proporţionalitate k se numește constantă de 
vitesă și e vitesa unei reacţii pentru care con- 
centrația substanţelor inițiale e egală cu unitatea, 
adică e o vitesă de reacție specifică. 

Vitesa de reacție depinde în special de con- 
centrație și de temperatură; constanta de vitesă 
depinde numai de temperatură. — 

În cazul reacţiilor totale sau inversibile de or- 


dinul întâi 
A>B sau A-B+C, 
vitesa de reacție e dată de expresiunea: 
Ca 
FAE =% C4 


în care C 4 reprezintă concentrația într'un moment 


oarecare în care se produce reacția. Dacă a 
reprezintă concentrația substanței A la începutul 
reacției și x cantitatea de substanță care s'a trans- 
format până în momentul t, când Cy e egal 
cu a—x, vitesa de reacție e 


da=x) ds 
Tie e E fe 
de unde rezultă 
ZER In meS 
t 4a—=*% 


O mărime importantă în legătură cu vitesa de 
reacție e timpul de înjumătățire, adică timpul tuse 
4 


după = 
upă care x=, 


e ABT 
tos =F In 2 
Reacțiile pseudomonomoleculare verifică expre- 
siunea obținută în cazul reacțiilor de ordinul întâi.— 
În reacțiile de ordinul al doilea se deosebesc 
mai multe cazuri. În primul caz, 
A+A>B+C++. 


vitesa de reacție e dată de 


unde C, reprezintă concentrația substanței A 
într'un moment oarecare. Dacă a reprezintă con- 
centrația inițială a substanței A și x, cantitatea 
transformată până în momentul t, când Cy e 
egal cu 4a—x, vitesa de reacţie e 


-Aeee ode hfaa)? 
de unde 
pmr 
2 tala=x) 


În al doilea caz: 
A+B=>C+D+..., 

vitesa' de reacţie e dată de 
dC4 


unde C, și Cp reprezintă concentrațiile substan- 


telor A și B într'un moment oarecare. Dacă a și 
b sunt concentrațiile inițiale ale celor două sub- 
stanțe și x e cantitatea din fiecare substanţă trans- 
formată până în momentul t, concentrațiile C4 


și Cp vor fi, respectiv, a— x și b—x, iar vitesa 
de reacție e dată de 


Žž ha) (ba); 
deci 

ME In baza). 
t(a—b) a(b—=x) 

Timpul de înjumătățire e 
REREN 
piii koa 
În cazul reacțiilor de ordinul al treilea, cari pot fi 

2A+B>C+D+... 


A+B+C >D4E +4... 
vitesa de reacție într'un moment oarecare e 


dG d 


ka 


sau 


Fie a, b şi c concentrațiile iniţiale și x, canti- 
tatea din fiecare, transformată până într'un mo- 
ment t. Se pot deosebi trei cazuri: 
În primul caz, a=b=c; vitesa de reacţie e 
dată de 
dx 
SET 8 
dz ka(a x) . 
În al doilea caz, a=czfb; vitesa de reacţie e 
dată de 
dx 
Ti Ekg (a— x)? (b— x) 
și valoarea lui k se deduce în același mod ca 
în primul caz. 
În al treilea caz, abc; vitesa de reacţie e 
dată de 


= lo(a—a) (b—x) (c—x), 
Pentru o reacție reversibilă 
k 
ATES BTO; 


unde k reprezintă constanta de vitesă a reacției 
dela stânga la dreapta și k' reprezintă constanta 
de vitesă a reacției dela dreapta la stânga, dacă 
a, b şi c reprezintă concentrațiile substanţelor la 
începutul reacției și x, cantitatea transformată din 
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fiecare, vitesa de reacție, considerând a=b, e 
dată de 

dx 

Se plate but 

T: k (a= x)?= k'x?, 

În reacțiile electrochimice și, în general, în 
reacțiile cari se produc în prezența catalizatorilor, 
vitesa de reacție e constantă. 

Când sistemele chimice cari reacționează nu 
sunt ideale, concentrațiile trebue înlocuite cu activi- 
tățile chimice. 

O reacţie chimică e aproape totdeauna acce- 
lerată cu creşterea temperaturii. Se numeşte co- 


k 
o al constan- 
t 


eficient de temperatură raportul 


telor de vitesă măsurate la două temperaturi cari 
diferă cu 10°. 

Pentru temperaturi puțin depărtate de tempe- 
ratura obișnuită, acest coeficient e cuprins între 2 
și 3. Influența temperaturii asupra constantei de 
vitesă se explică în modul următor: Dacă toate 
ciocnirile dintre molecule ar fi eficace, vitesa de 
reacție ar fi maximă și foarte mare. În realitate, 
reacționează numai o parte dintre moleculele 
cari se ciocnesc, și anume cele cariau o energie 
mai mare decât energia critică de activare E. 
Fracţiunea de molecule cari au o energie de 
activare mai mare decât E e dată de factorul 

E 


exponențial al lui Boltzmann e RT Rfiind con- 
stanta gazelor perfecte. Constanta de vitesă va fi: 
E 


k=k maz i e RT 


sau 
In k=ln mas — a 
sau 
E 
log k=log mas — 45737! 


relaţie care corespunde celei stabilite de S. Ar- 
rhenius pe cale empirică: 


log k=4- 7, 


În cazul unui sistem eterogen, vitesa de reac- 
ție depinde de anumiţi factori (difuziune, agi- 
tație, etc.) cari nu intervin în reacţiile dintr'un 
sistem omogen, cum şi de aria suprafeţei de con- 
tact dintre fazele cari reacţionează, — 

1. Vitesă iniţială [nauanbnaa CKOpOCTb; vi- 
tesse initiale; Anfangsgeschwindigkeit; initial velo- 
city; kezdő sebesség]. Mec.: Vitesa unui mobil în 
momentul în care începe mișcarea considerată. 

2. Vitesă lineară [/1nnHeiinaa CKOpoCTE; vitesse 
linéaire; Lineargeschwindigkeit; linear velocity; 
lineáris sebesség]: Mărime vectorială de stare 
instantanee a unui punct material față de un 
sistem de referință, egală cu limita câtului vec- 
torului coardă care subintinde pe traiectorie 
arcul parcurs de mobii, prin timpul în care l-a 
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parcurs, când acest timp tinde către zero. Dacă 
r(t) e vectorul de poziție al mobilului față de 
un punct fix oarecare al sistemului de referință 
şi Ar e vectorul coardă care subintinde (din 
spre poziția anterioară spre cea ulterioară) arcul 
de traiectorie parcurs de mobil între momentele 
t și t+åt, vectorul Ar e creșterea corespunzătoare 
(vectorială) a razei vectoare, şi vitesa lineară 
instantanee a mobilului e 
A tdi 
v=lim — = 
At=0 At dt 
adică e egală cu derivata în raport cu timpul a 
vectorului razei vectoare a mobilului. 

Vitesa lineară e deci un vector legat, cu ori- 
ginea în punctul material considerat, tangent la 
traiectorie în punctul în care se găsește mobilul 
şi având valoarea absolută egală cu derivata în 
raport cu timpul a lungimii arcului parcurs: 


- ds 
dez Fă 


unde 4, e versorul tangentei indicate, în sensul 
în care înaintează mobilul. 

Componentele v,, v, şi v,ale vectorului vitesă 
lineară în raport cu un sistem de coordonate car- 
tesiene Oxyz sunt 

dy, _ dy, Lda 
a Yp i 
fiindcă x—xo, Y —Jo Z — Zo sunt componentele re- 
spective ale vectorului de poziție r (x, y, z), dacă xo, 
Yo, Zo sunt coordonatele originii vectorului de 
poziție. 

Dacă, în mișcarea plană, se descompune vitesa 
lineară v într'o componentă v, în direcţia razei 


Y 


vecłoare r și în una perpendiculară pe ea vg, 
aceste componente au expresiunile: 
dr, d 
DF dt i Ug a 7 
dacă rși sunt coordonatele polare ale mobilului, 
componentele pozitive fiind dirijate în sensul în 
care cresc mărimile r, respectiv 0. 

Vitesa lineară a unui punct material e complet 
determinată numai în raport cu sistemul de re- 
ferință faţă de care se consideră, adică e o mš- 
rime relativă din punctul de vedere cinematic. — 

În Mecanica clasică şi în teoria relativițăţii 
restrânse, vitesa față de un sistem dereferință 
inerţial prezintă importanţă deosebită, fiindcă ser- 
veşte la calculul impulsului, a cărui derivată în raport 
cutimpule egală cu forța rezultantă care se exer- 
cită asupra punctului material considerat. Vitesa 
poate avea valori diferite faţă de diferitele sisteme 
inerţiale, iar experiența nu permite recunoașterea, 
printre sistemele inerțiale, a unuia care să poată 
fi considerat imobil pentru rațiuni mai importante 
sau mai multe decât oricare altul dintre ele. 
De aceea se poate alege unul oarecare dintre 
ele, și vitesa lineară față de el se poate numi 


vitesă absolută; în acest caz, vitesa lineară a 
unui mobil, față de un sistem de referință care e mo- 
bil în raport cu cel față de care vitesa e con- 
siderată absolută, se numeşte vitesă relativă, 
iar vitesa absolută a acelui punct fix în siste- 
mul de referință mobil (adică în sistemul de 
transport), cu care coincide, într'un moment dat, 
punctul dotat cu mișcare relativă,se numește 
vitesă (instantanee) de transport a punctului material. 

Analiza relaţiei dintre vitesa absolută, cea de 
transport și cea relativă a unui punct material, 
făcută pe baza principiilor Cinematicei clasice, 


arată că vectorul vitesă absolută v, e egal cu 
suma vectorilor vitesă de transport v, și vitesă 
relativă v, : 

Va=Y+v,. 

Analiza făcută pe baza principiilor relativității 
restrânse arată că această egalitate nu e satisfă- 
cută, eroarea dată de ea fiind cu atât mai mare, 
cu cât produsul vitesei de transport prin cea 
relativă se apropie mai mult de pătratul vitesei 
de propagare a luminii în vid (v. sub Relativității, 
teoria ~ restrânse), — 

Exemple de vitese lineare importante în Ştiinţă 
și în Tehnică: 

1. Vitesă absolută, V. sub Vitesă. 

2. „absolută“ a avionului [aGcomornaa 
CROpOCTE CaMoJnăTa; vitesse absolue d'un avion, 
vitesse réelle; Geschwindigkeit über Grund; abso- 
lute speed; repülőgép abszolut sebesség]. Nav. a.: 
Rezultanta viteselor lineare proprie şi a vântului. 
Reprezintă vitesa față de sol, considerat ca sis- 
tem de referinţă. 

a. „adevăratăaavionului: Sin.Vitesa „absolută“ 
a avionului (v.), 

4, ~- ascensională [BepTAKaJIbHaA CKOPOCTE 
NON bemMa; vitesse ascensionnelle; Steiggeschwin- 
digkeit; climbing speed; emelkedési sebesség]. 
Nav. a.: Componenta verticală (pozitivă) a vitesei 
lineare a unui mobil (de ex. un avion) în urcare. 

s. ~ comercială [KOMMepueckaA CKOpOCTb 
noesya; vitesse commerciale; Verkehrsgeschwin- 
digkeit; commercial speed; kereskedelmi sebes- 
ség]. Transp.: Raportul dintre distanța parcursă de 
un vehicul sau de un tren de vehicule și timpul 
total de parcurs, incluziv opririle, š 


(km/h), 


unde $s e suma distanțelor parcurse, în km, 
Etm e suma timpilor de mers, în minute, iar E to 
e suma timpilor de oprire, în minute. 

Vitesa comercială e totdeauna mai mică decât 
vitesa de mers. Ea constitue un indice tehnico- 
economic, fiindcă determină vitesa transporturilor. 
Raportul dintre vitesa comercială și vitesa de 
mers constitue randamentul mersului. Există ten- 
dința de a mări continuu vitesa comercială. 

e. ~ critică [kpuruuecikaa CKOpOCTh; vitesse 
critique; kritische Geschwindigkeit; critical. speed; 


kritikus sebesség]. Nav. a.: Vitesa lineară a unui 
avion, corespunzătoare sborului de regim la un- 
ghiul de portanță maximă. E vitesa minimă, sub 
care urmează pierderea de vitesă. 

1. Vitesă critică de curgere [KpuTnueckaa CKO- 
pOCTb TeueHHA; vitesse critique d'écoulement; 
kritische (Gas) Fliekgəschwindigkeit; critical flo- 
wing speed; kritikus áramlási sebesség]. Mec. fl.: 
Vitesa pe care o ia un gaz în urma detentei 
adiabatice până la presiunea critică de detentă. 
Valoarea vitesei critice e dată de relațiile: 


We = Vz -oi Piti = Vespa FA =\ RT a 
în care pı și v, sunt presiunea și volumul specific 
al gazului în starea iniţială, p., = Pi [2/(n+ 1)! 
e presiunea critică de detentă, V, și Ty sunt 
volumul specific și temperatura absolută a gazului 
la sfârșitul detentei (corespunzătoare presiunii cri- 
tice p,,), x e exponentul curbei de transformare 
adiabatică a gazului, iar R e constanta gazului. 
Vitesa critică e egală cu vitesa de propagare a 
sunetului în gaz, în starea pe care acesta o are 
la sfârşitul detentei (la presiunea p,, și tempera- 


tura T.,). 


Vitesa critică se obține în secțiunea de ieșire 
din ajutajele convergente, după care presiunea 
e mai mică sau cel mult egală cu presiunea cri- 
țică corespunzătoare presiunii pe care o are ga- 
zul la intrarea în ajutaj; de asemenea, vitesa 
critică se obține în sectiunea minimă a ajutajelor 
convergent-d vergente, după care presiunea e 
mai mică decât presiunea critică corespunzătoare 
presiunii pe care o are gazul la intrarea în ajutaj 
(deoarece în secţiunea minimă se stabilește chiar 
presiunea critică). 

Deplasarea gazelor cu vitesa crilică e folosită 
în turbinele cu abur și cu gaze, în ejectoare, în 
reactoare, etc. 


2. ~ de amerisare [ckopocTb NOcantu Ha 
BOAy; vitesse d'amerrissage; Seelandungsgeschwin- 
digkeit; water landing speed, vizreszăllăsi sebes- 
ség]. Nav. a.: Vitesa lineară cu care un hidroavion 
ia contact cu apa în cursul amerisării, în aceleași 
condițiuni ca și avioanele la aterisare. (V. şi 
Vitesă de alerisare). 


s ~ de antrenare [nepenocHaA CKOpOCTh; 
vitesse d'entrainement; Antriebsgeschwindigkeit; 
driving speed; hajtási sebesség]. Hidrot.: Vitesă 
lineară superioară vilesei la a cărei depășire un 
curs de apă antrenează particule materiale de 
o anumită formă şi greutate și le poartă în sus- 
pensie, imprimându-le o mişcare în salturi egală 
sau mai mică decât aceea a cursului. Fiecărui 
fel de material aluvionar îi corespunde, în raport 
cu așezarea lui relativă în patul cursului de apă 
respectiv, o vitesă „crilică“, deasupra căreia 
începe fenomenul de antrenare. 

4 ~ de a;chiere [ckopocrb pesanna; vi- 
tesse de coupe; Schnittgeschwindigkeit; splintering 
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velocity; forgâcsolâsi sebesség]. Mș.-unelte: Vitesa 
lineară a tăișului uneltei așchietoare, în mişcarea 
principală (relativă) de lucru, în raport cu supra- 
fața de așchiat. Vitesa de așchiere e un element 
important al procesului aşchierii, condiționând eco- 
nomia prelucrării și calitatea produsului. Valoarea 
care trebue aleasă pentru această vitesă depinde 
de numeroși factori, ca: proprietățile fizice și chi- 
mice ale materialului care se prelucrează și ale 
materialului părții așchietoare a uneltei, forma geo- 
metrică a acesteia, capacitatea de lucru continuu 
a tăișului între două reascuțiri succesive, mărimea 
și forma secţiunii așchiei desprinse, gradul de 
netezime prescris pentru suprafaţa așchiată, com- 
poziția şi debitul lichidului de tăiere și de răcire, 
forma şi rigiditatea piesei prelucrate, rigiditatea 
mașinii-unelte și a dispozitivelor folosite pentru 
prinderea piesei și a uneltei. 


Din cauza numeroaselor condițiuni cari determină 
valoarea optimă a vitesei de așchiere, într'un caz 
dat, se utilizează relații simplificate și de aproxi- 
mație, în cari intervin coeficienți empirici și cari 
dau o aproximație suficientă pentru uzul atelierelor 
prelucrătoare. Valoarea optimă a vitesei de aș- 
chiere se numește, de obiceiu, vitesă economică 
de așchiere (v,), care corespunde duratei de fo- 
losință a uneltei (v. sub Folosinţă, timp de ~ a 
uneitei). Durata de folosință dep nde de felul aṣ- 
chierii și de felul mașinii-unelte; ea e mai mare, 
de exemplu, la strungurile automate decât la cele 
paralele, deoarece potrivirea uneltelor la strungu- 
rile automate cere mai mult timp decât la cele 
paralele. De obiceiu, durata de tolosință se con- 
sideră de 60 de minute la strungurile paralele, de 
120 și de 240 de minute la strungurile-revolver, 
de 480 de minute la strungurile automate, de 180 de 
minute la mașinile de frezat, etc., iar vitesele de aș- 
chiere corespunzătoare se notează cu v60, V120, ete. 

Una dintre relaţiile uiilizate la determinarea vi- 
tesei economice de așchiere, la strunjire, e ur- 
mătoarea: 


unde t (mm) e adâncimea de așchiere, s (mm/rot) 
e avansul, c e o constantă a materialului piesei 
(corespunzătoare unei secțiuni a așchiei de 1 mm?), 
iar x şi y sunt exponenți; valorile c, x și y sunt 
date în tabele. Se folosesc, de asemenea, re- 
prezentări grafice și tabele, cari dau valori de 
orientare pentru vitesa economică de așchiere. 
După stabilirea vitesei de așchiere se determină 
regimul adecvat pentru mișcarea principală. Pentru 
aceasta se utilizează, la fiecare fel de prelucrare, 
relația dintre vitesa de așchiere și mărimea care ca- 
racterizează regimul mașinii-unelte. Astfel, pentru 
strunjire, găurire, alezare şi frezare se utilizează 
relația dintre vitesa de așchiere (v.) și turaţia arbo- 
relui principal (n), adică 

_r*D-n 

1000 * 
în care D (mm) e diametrul maxim al piesei pe 
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porțiunea care se prelucrează, respectiv al bur- 
ghiului, al alezorului sau al frezei, iar n (rot/min) 
e t.rația piesei la strunjire, respectiv a uneltei 
pentru celelalte trei cazuri; vitesa de aşchiere se 
obține în m/min. — Sin. Vitesă de tăiere. 

+. Vitesă de așchiere efectivă [ckopocrb 
>ppenruBnoro pesanua ; vitesse de coupe ef- 
fective; effektive Schnittgeschwindigkeit; effective 
splintering velocity; effektiv metszâsebesseg]. 
Mş.-unelte: Vitesa lineară a tăișului uneltei așchie- 
toare, în mișcarea rezultantă dintre mișcarea prin- 
cipală de lucru și mișcarea de avans, în raport 
cu suprafața de așchiat. În practică, pentru sim- 
plificare, se consideră numai mişcarea principală. 
(V. sub Vitesă de așchiere). 

2, ~ de aterisare [nocanounaa CKOpOCTE ; 
vitesse d'atterrissage; Landungsgeschwindigkeit; 
landing speed; leszállási sebesség]. Nav. a.: Vi- 
tesa lineară cu care avionul ia contact cu solul, 
în cursul aterisării. Pentru o manevră corectă, 
această vitesă e egală cu vitesa minimă pe care 
o are avionul în sbor, la unghiul de portanță 
maximă. 

s. ~ de avans [ckopoctTb nomauu; vitesse 
d'avancement; Vorschubsgeschwindigkeit; rate of 
feed; elâtolâsi sebesség]. Mș.unelte: Vitesa lineară 
a țăișului uneltei așchietoare, în mișcarea (rela- 
țivă) de avans, în raport cu suprafața de așchiat. 

4, ~ de bază: Sin. Vitesă de mers (v.). 

s. ~ de coborire [CKOpocTb ONycKaHHA; vi- 
tesse de descente; Sinkgeschwindigkeit; speed 
of vertical descent, downward speed; süllyedési 
sebesség]. Nav. a.: Componenta verticală a vi- 
tesei lineare a unei aeronave în coborire. 

o. ~ de creștere a cristalelor [CKOpOCTb Ha- 
pacTaHHA KPHCTaJUIOB; vitesse de croissance 
des cristaux; Kristallwachsgeschwindigkeit; crystal 
growth velocity; kristálynövekedési sebesség]. 
Chim. fiz.: Vitesa lineară de creştere a dimen 
siunilor lineare ale cristalelor; ea depinde de 
gradul de subrăcire. 

7. ~ de croazieră |[tpeiicepciaa CKOpOCTb; 
vitesse de croisière; Reisegeschwindigkeit; crui- 
sing speed; utazăsi sebesség]. Nav. a.: Vitesa 
lineară normală de sbor a unei aeronave, cores- 
punzând unui regim al motorului la 75% din pu- 
terea nominală. La avioanele obișnuite, vitesa de 
croazieră reprezintă cca 90% din vitesa maximă. 

s. ~ de decolare [cKOpocT» Npu B3IeTe; 
vitesse de decollage, vitesse d'envol; Startsge- 
schwindigkeit, Abfluggeschwindigkeit; take off 
speed; felszâll&sebesseg]. Nav. a.: Vitesa lineară 
necesară a unei aeronave pentru a se desprinde 
de sol, respectiv de apă, în cursul manevrei de 
decolare. i 

9. ~ de detonație [ckopocr» „eTronauuu; 
vitesse de détonation; Detonationsgeschwindig- 
keit; detonation speed; detonăci6sebess6g]. Expl.: 
Vitesa lineară de propagare a undei detonante, 
sub acțiunea căreia se descompun explozivii de- 
tonanți sau brizanți. Această vitesă variază, după 
compoziția explozivului, dela cca 3000 m/s (ani- 
nita), până la cca 7800 m/s (dinamita gomă). 


10, ~ da explozie [CKOpOCTb BCIbIIIKH; vi- 
tesse d'explosion; Explosionsgeschwindigkeit; ex- 
plosion speed; robbanási sebesség]. Expl.: Vitesa 
lineară cu care se propagă arderea sau deflagrația 
explozivilor deflagranți sau lenți. Într'o atmosferă 
deschisă (aer liber), vitesa e de câţiva milimetri 
sau centimetri pe secundă, iar într'o atmosferă 
închisă (de ex.: gaură de mină) variază dela 
câțiva metri până la câteva sute de metri pe se- 
cundă (maximum 400 m/s). 

11, ~ de extracție [CKOpOCTb moGbruu; vi- 
tesse d'extraction; Fârdergeschwindigkeit; hoisting 
speed; szállitási sebesség]. Mine: Vitesa lineară 
de translație a coliviilor unui puț de extracție. 
Această vitesă e, de obiceiu, mai mică pentru 
transportul personalului (2-::8 m/s) și mai mare 
pentru transportul materialului (3:::12 m/s). 

12, ~ de fază [(pasoBaa cropocrb; vitesse 
de phase; Phasengeschwindigkeit; phase velocity; 
fâzissebesseg]. Fiz.: Vitesa lineară cu care se pro- 
pagă o suprafață echifază a unei unde progresive 
de frecvenţă unică (adică a unei unde nemodu- 
late, monocromatice) în direcția normală pe supra- 
fața echifază. Expresiunea mărimii a care oscilează 
într'o undă monocromatică de perioadă T, de 
frecvenţă f și de lungime de undă i, e: 


a=A sin (ut—q)=A sin (2nft—q)= 


A t $ 
=Asn2 (7-7) 


in care A e amplitudinea, s e distanța dela ori- 
ginea undei și ọ=¢ọ (x, y, z); ea se poate pune, 
în apropierea unui punct X, Y, Z din spațiu, cu 
wt—p=wt-—r grad p, unde 7 are componentele 
(X—x), (Y—y), (Z—2), sub forma: 


a =Á sin (ut—r grad ọ). 


Vitesa de fază a undei se calculează deci din 
condițiunea 


: E y t+dt s+ds 
a=Á sin 2a(7 — ea sin z(e = ), 
adică din condițiunea 

E E > fa CE 
T ` |gradọl 


— Sin. Vitesă de undă. 

13, ~ de foraj [cropocrb Gypenua; vitesse 
de forage; Bohrgeschwindigkeit: drilling rate; furăsi 
sebesség]. Expl. petr.: Vitesa lineară efectivă, cu 
care avansează sapa în cursul unui foraj. Se ex- 
primă, de obiceiu, în metri pe oră sau în metri 
pe zi. 

1. ~ de front [pponTanbnaă CKOpOCTB; 
vitesse de front; Frontgeschwindigkeit; front velo- 
city; frontsebess€g]: Limita câtului (P'P) : (2'—2) 
al distanței P'P dintre un punct P al undei într'un 
moment ż și intersecțiunea P' a normalei in P cu unda 
în momentul t', prin diferența de timp t'—t. Frontul 
undei e o suprafață a (x, y, Z, t)=0, pe care 
prezintă discontinuitate anumite mărimi de stare 


ale mediului în care se propagă unda. Vitesa de 
front v,,are expresiunea 


N ii 
CIRIC) 


Ea poate depinde nu numai de punctul P și 
de momentul t, ci și de orientarea în spațiu a 
planului tangent la frontul de undă în P. Dacă 
nu depinde de această ultimă orientare, mediul 
se numește isotrop în raport cu unda considerată. 

1. Vitesă de grup [rpynnoBaa CKopocTb; 
vitesse de groupe; Gruppengeschwindigkeit; group 
velocity; csoportsebesség]: Vitesa lineară cu care 
se propagă punctele în cari coincid fazele un- 
delor unui grup de unde armonice format din 
unde ale căror frecvențe ocupă o anumită bandă 
de frecvență. — Fie 


a=A sinf2n(+ = pr) 


= A sin (2np(e— += 


= A sin fazi ) 


expresiunea uneia dintre unde, în care s e lun- 
gimea de arc după normala pe suprafețele echi- 
fază, t e timpul, A e amplitudinea, # e vitesa 
de fază, à şi T sunt lungimea de undă și peri- 
oada. Un punct în care coincid fazele undelor 
grupului e caracterizat prin faptul că în el dife- 
rența de fază a două unde ale căror frecvențe 
diferă infinit puțin una de alta, e o mărime in- 
finit mică de al doilea ordin, adică: 


i(t] 


Efectuând derivata, se obține coordonata s a 
punctului de coincidență căutat: 


1 
2r df 


s0 


Derivând mărimea s în raport cu timpul, se ob- 
„ține vitesa de grup, cu care se propagă starea 
din punctul de coincidență: 


Uir = 


E 


ie 6) L-A 


Rezultă că vitesa de grup v, diferă de vitesa fază 


sau de undă + numai dacă vitesa de fază de- 
pinde de frecvența undelor, adică numai dacă 
există dispersiune (cum se spune cu un termen 
împrumutat din Optică). Se verifică ușor că 


(i di 
În cazul particular a numai două unde plane 
a, și ag, armonice, de amplitudini egale, de lun- 
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gimi de undă apropiate 2 și A+ dă, cari se pro- 
pagă cu vitesele u și 4+du, suma mărimilor 
cari oscilează în cele două unde e 


a=ata=A | cos e (x—ut)+ 


+ cos = 


Pa Zeit- (u+du)t] = 


1 1 
= 2 A cos [= (t-a) 
u u+du 1 1 

ra (e) eos e ( 4 i Ta dă a) 

u u+du 
e(t] 
Neglijând infiniții mici de ordin superior, rezultă 

udă — Adu 27 

a=2 A cos| ax A tne] cos = (x— ut). 
o —— — 
Vitesa de propagare a amplitudinii care înmul- 


țește termenul cos ze (x — ut) se obține anulând 


argumentul din croșetă, de unde rezultă: 
xdi =t (ud — Adu) 
și deci vitesa de grup corespunzătoare: 
x du 
vg = z7“ 
cum s'a arătat mai sus., Figura reprezintă sche- 
matic cazul considerat. 


AA AB 


ii s S4 e 


A CN 
AN Ps LN 7PS A 


A 
A 


% / 

KAY A S E 
A A A isi 

SAS se AA Ze 


AAA AL 


Figură pentru explicarea vitesei de grup. 


Vitesa luminii, măsurată prin metodele lui Fizeau 
şi Foucault, de exemplu, e o vitesă de grup. 


Vitesa de grup v, e egală și cu valoarea re- 


ciprocă a derivatei constantei de fază 3 în raport 
cu pulsația w, pentru pulsaţia centrală wọ a grupu- 
lui de >: ale undelor cari se propagă: 

1 


oem 
dw/ w= w9 

Uneori se utilizează în loc de vitesa de grup, 
durata de grup 4, a propagării undelor, pe o 
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anumită distanță l, definită prin: 
el 


Vitesa de grup se utilizează spre a caracteriza 
vitesa de propagare a centrelor de energie ale 
undelor cari prezintă dispersiune în electrocomu- 
nicaţii, a grupurilor de unde de incovoiere în plăcile 
groase, etc., în general, în medii în cari variaţia 
vitesei de fază cu pulsaţia e mică. 


Un exemplu important în Fizică îl consttuevi- 
tesa de grup a undelor funcţiunii de undă aso- 
ciate de de Broglie mișcării cu vitesa v a unei par- 
ticule care are masa m. Aceste unde au vitesa 
de fază: 

c2 
n=— ıı 
v 
adică prezintă dispersiune(deoarece v poate varia). 
Ținând seamă de variația masei cu vitesa v 
(v. sub Relativității, teoria ~ restrânse): 


m 
m= =? 


V1—v2/c2 

unde mg e masa proprie a particulei, cum şi de 
relația dintre masă şi energie: W=mc2 şi de re- 
laţia lui Bohr dintre energie și frecvență W =bf, 
rezulță că unda asociată particulei de masă m şi 
vitesă v, are frecvenţa 


Vitesa de grup a undelor asociate are deci va- 


loarea: 
AS 


adică vitesa de grup a undelor asociate e egalš 
cu vitesa de deplasare a particulei căreia i se 
asociază undele. 


ı. Vitesă de mers [CKOpOCTb ARHWXEHHA 
noesna; vitesse de course; Fahrgeschwindigkeit; 
travelling speed; menetsebesseg]. C. fs Vitesă 
lineară corespunzătoare timpului de mers fixat 
prin mersul de tren. Valoarea maximă admisă a 
vitesei de mers se determină pentru diferitele 
secțiuni de circulație și peniru diferitele tipuri 
de vehicule. La determinarea vitesei de mers 
maxime admise se ţine seamă de drumul 
de frânare și de condiţiunile de stabilitate în 
mers a vehiculelor. Ea e, în general, cu 20% mai 
mică decât vitesa tehnică. — Sin. Vitesă de bază. 

2. ~ de migrație a unui ion [ckopocrb 
ABHHteHHA HOHA; vitesse de migration d'un ion; 
Wanderungsgeschwindigkeit eines lons; ion mi- 
gration velocity; egy ión vándorlási sebessége]. El.: 
Vitesa lineară cu care se mişcă un ion, sub acțiu- 
nea unui câmp electric, în direcția liniilor de 
câmp. Depinde de natura ionului, de caracte- 
risticele fluidului în care se mişcă și de intensi- 


tatea câmpului electric: in câmpurile electrice 
slabe e proporțională cu intensitatea câmpului, 
iar în câmpurile electrice intense e proporțională 
cu rădăcina pătrată din intensitatea câmpului. — 
Sin. Vitesa de transport a unui ion. 

s ~ de picaj [CKOpocTb NpH NHKHpo- 
BăHHH; vitesse en vol piqué; steile Abflugga- 
schwindigkeit; diving velocity; zuhanăsi sebeseg]. 
Nav. a.: Vitesa lineară în sborul de cobor're al 
unei aeronave, pe o traiectorie care are un 
unghiu de pantă mai mare decât 45°. Vitesa de 
picaj are expresiunea 


IG cos 
v= j ' 
y PR, 
în care G e greutatea aeronavei, ọ e unghiul de 
inclinație a axei de sbor a aeronavei față de 
orizontală și R, e coeficientul total de portanță. 
La sborul în coborire la verticală (picaj la verti- 
cală), vitesa maximă de picaj (când forța iner- 
țială e nulă) se numeşte vitesă limită şi are ex- 
presiunea ap 
G+T m 
DĂ | , 
1 P(R +a) 
în care Tn e tracțiunea teoretică a elicei, pe 
densitatea aerului, Re coeficientul total de're- 


zistență minimă la înaintare, iar œ e coeficientul 
de frânare al elicei (în general, «e foarte mic) 
dacă motorul e calat sau merge încet (au ralenti), 
există relația T„ = 0. V. şi sub Picaj. 


4, ~ de plin mers [yCTaHOBHBMaACA CKO- 
POCTb,CKOpOCTE NOIIHOTO XOHa; vitesse de pleine 
marche; volle Fahrgeschwindigkeit; full speed; 
teljes menetsebesseg]: Vitesa lineară a unui vehicul, 
după ce a trecut prin perioada de accelerare. 

s. ~ de proiectare [pacuerHaA CKOpOCTb B 
NpoekTHpoBaHHH; vitesse de projection; Projek- 
tierungsgeschwindigkeit; projection speed; terve- 
zési sebesség]. Drum.: Vitesa lineară maximă a 
vehiculelor pe traseul unui drum, care mai e com- 
patibilă cu siguranţa circulaţiei; ea se stabilește la 
proiectarea drumului și constitue elementul de bază 
pentru stabilirea valorilor elementelor geometrice 
ale drumului în plan, în profil longitudinal și în profil 
transversal; servește şi la clasificarea tehnică a 
drumurilor. Vitesa de proiectare se alege în func- 
țiune de importanța drumului pentru desvoltarea 
economiei naţionale, de intensitatea și felul traficu- 
lui probabil și de relieful regiunii. Standardele 
noastre specifică următoarele vitese de proiectare: 
1C0 km/h, 80 km/h, 60 km/h, 40 km/h și 25 km/h. 

s ~ de propagare [ckopocTb pacnpocr- 
panenna; vitesse de propagation; Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit; velocity of propagation; terjedési 
sebesség]. C. f.: Raportul dintre lungimea con- 
ductei generale de frână fără ramificații, între 
robinetul mecanicului și robinetul final al unui 
tren — și dintre timpul care trece din momentul 
punerii robinetului mecanicului în poziţia de strân- 
gere a frânelor și momentul când aerul comprimat 


în prealabil intră în cilindrul de frână al ultimului 
vagon al trenului. Vitesa de propagare prezintă 
importanţă în special la trenurile lungi; ea trebue 
să fie de cel puțin 100 m/s la trenurile de marfă 
cu până la 200 de osii — și de cel puţin 150 m/s 
la trenurile de călători cu până la 80 de osii. 

1. “Vitasă de semna! [cropocrr caruana; vites- 
se du signal; Signalgeschwindigkeit; signal velocity; 
jelsebesscg]. Telc.: Vitesa lineară cu care se pro- 
pagă partea principală a unui semnal de electro- 
comunicații. 

În cursul propagării în medii dispersive, un 
semnal, care cuprinde un grup de frecvențe, se 
împarte în mai multe grupuri de unde, cari se 
propagă cu vitese diferite. Grupul principal, care 
formează partea principală a semnalului, e pre- 
cedat de grupuri precursoare, cari se propagă cu 
vitesă mai mare, intermediară între vitesa luminii 
în vid- (cu care se propagă frontul semnalului) și 
vitesa semnalului, 

În medii slab dispersive, vitesa semnalului e 
aproximativ egală cu vitesa de grup, diferind 
mult de ea în domeniile de dispersiune anomală. 
Valorile vitesei de semnal obţinute prin măsurări 
depind de sensibilitatea instrumentului folosit: cu 
cât sensibilitatea instrumentului e mai mare, cu 
atât valorile măsurate sunt mai mari; la limită, un 
instrument cu sensibilitate infinită măsoară vitesa 
frontului semnalului, egală cu vitesa de propagare 
a luminii în vid, 

2, ~ de transport a unui ion. V. Vitesă de 
migrație a unui ion. 

s. ~ de trefilare [ckopocTb BONOuenHA; 
vitesse de trefilage; Drahtziehereigeschwindikeit; 
wire drawing velocity; huzâsi sebesség]. Metl.: 
Vitesa lineară a sârmei trefilate la ieșirea din filieră. 
Vitesa de trefilare v (în m/min) determină timpul 
de lucru la mașină (timp de mașină) prin relația 


v 


in care L (m) e lungimea colacului, G (kgf) e 
greutatea lui, iar g (kgf/m) e greutatea sârmei pe 
unitatea de lungime. 

La mașini cu tobă unică și cu filiere de oțel, 
vitesa de trefilare e de cca 1 m/s. La mașini cu 
treceri mu'tiple, echipate cu filiere de metal dur, 
vitesa de trefilare poate depăși mult valoarea in- 
dicată și depinde de diametrul sârmei (v. tabloul). 


Vitese maxime de trefilare 


| Reducerea 


Diametrul | | 
sârmei | Numărul! toţală a Felul |v 
| spe. secțiunii mașinii m/s 


mm 


1::- 9 | Maximum 90| Cu trecere | Max. 1,5 
unică | 

Cu treceri -3,5-5,0 

muliiple | 

75.:.94 Cu treceri |5,0...9,2 

multiple 

Cu treceri | 

multiple | 


10 80...86 


A 


0,28- -1,55 


Sub 0,25 t6 75---94 5,0-15,3 
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La depășirea unei vitese limită, numită vitesă 
încălzirea 


„critică" de  trefilare, filierei prin 
frecare duce la 
distrugerea rapidă 
a ei. La depășirea 
acestei vitese și 
la atingerea unsi 
valori mai mari, 
numită vitesă „su- 
pracritică“ de tre- 
filare,  tempera- 
tura filierei scade 
(v. fig.) și filiera 
lucrează fără uzură 
mare, iar produc- 
tivitatea permisă 
de mașină crește. 

4, ~ de undă: Sin, Vitesă de fază (v.). 

5, ~ economică [DKOHOMUYECKaA CKOPOCTb; 
vitesse de vol économique; Sparfluggeschwindig- 
keit; economic speed; gazdaságos repülési se- 
besség]. Nav. a.: Vitesa lineară corespunzătoare 
sborului unui avion cu un consum minim de 
combustibil. 

e ~ indicată [CKkOpocTb ykasanaa npn6o- 
pom; vitesse indiquée; angezeigte Geschwindig- 
keit; indicated air speed; jelzett sebasség]. Nav. a.: 
Vitesa lineară dedusă din citirea indicației unui 
vitesometru, după aplicarea corecţiilor intrinsece; 
inerente instrumentului. 

7, ~ indusă [HHAYKTABHRaA CKOpOCTb; vites- 
se induite; induzierte Geschwindigkeit; induced 
speed; indukált sebesség]. Mec. fl.: Vitesa lineară 
pe care o au particulele de fluid prin faptul că 
în masa fluidului există un vârtej sau un sistem 
de vârtejuri. În teoria aripei, acest sisteme ge- 
nerat da circulația care se stabileşte în jurul ei 
și vitesa indusă se măsoară în dreptul aripei. V. 
şi sub Vârtej. 

s ~ limilă [npenenbnaa cKOpocTb; vitesse 
limite; Grenzgeschwindigkeit; limiting speed; 
határsebesség]. 1. Mec.: Vitesă lineară pe care 
tinde să o ia un corp care cade într'un fluid 
vâscos când rezultanta forțelor cari acţionează 
asupra corpului devine nulă în urma creșterii 
rezistenței opuse de fluid. În cazul unui corp de 
formă sferică, această rezistență e dată de for- 
mula lui Stokes: R=6nrwv, r fiind raza sferei, 
1, viscozitatea fluidului și v, vitesa de cădere. 
În prepararea minereurilor, vitesa limită de că- > 
dere a grăunților minerali în apă e utilizată pentru 
un anumit fel de clasare a lor, numită clasare 
simptotică.— 2. Av.: Vitesa de regim pe care 
o ia un avion în picaj. 

s. ~ limită de târîre [npeneJbnaa CKOPOCTE 
NON3aHHA; vilesse limite d'entraînement; Grenz- 
geschwindigkeit; limiting velocity of drag; tere- 
lési határsebesség]. Hidrot.: Vitesa lineară medie 
la care un material de anumite dimensiuni, care 
se găseşte pe fundul albiei unui torent, e la limita 
| de a fi târit de apă. 
| 10, ~ lineară de cristalizare [nnneiinaa CKO- 

pPOcTb KPHCTaANNAHBaIHH; vitesse linéaire de cris- 


. ——v 
Variația temperaturii filierei în func- 
țiune de vitesa de trețilare. 

v) vitesa de trefilare; t) temperatura 
filierei; v.) vitesa „critică“; v) vitesa 
„supracrilică*; 1) zora critică. 
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tallisation; lineare Kristallisationsgeschwindigkeit; 
linear crystallisation velocity; lineáris kristályo- 
sodási sebesség]. -Chim. fiz.: Vitesa lineară cu 
ċare înaintează suprafața de despărțire dintre un 
lichid și cristalele formate în baia lichidă și de- 
puse pe fundul băii. 

1. Vitesă lineară de filtrare [cropocre Dab- 
TpoBaHua; vitesse linéaire de filtration; lineare 
Filtriergeschwindigkeit; filtering lineary speed; 
szürési (lineáris) sebesség]. Expl. petr.: Vitesa 
lineară teoretică pe care ar trebui să o aibă un 
fluid care curge printr'un mediu poros, pentru a 
da un debit egal cu debitul real, în ipoteza că 
secțiunea de trecere nu ar fi micşorată de pre- 
zenţa solidelor cari alcătuesc mediul poros. — 
Sin. Vitesă de filtraţie. 

2. ~ luminii în vid. V. sub Invarianţa vitesei de 
propagare a luminii în vid. 

3, ~ maximă admisă (MakcuManbHaA O- 
NyCKaeMaA CKOpOCTb; vitesse maximum admise; 
hâchste zugelassene Geschwindigkeit; admitted ma- 
ximum speed; megengedett legnagyobb sebes- 
ség]. C. f.: Valoarea maximă a vitesei lineare de 
circulație pe care o poate atinge un tren pe 
o secțiune de circulație anumită. Ea e determi- 
nată de cea mai mică dintre vitesele de circu- 
laţie admise de caracteristicele căii, respectiv ale 
vehiculelor cari compun trenul. 

4. ~ minimă [MHHHMaJbHaA CKOPocTb; vi- 
tesse minimum; Kleinstgeschwindigkeit; minimum 
speed; minimális sebesség]. Nav. a. V. sub Vitesă 
critică. 

5. ~ optimă [ONTHMaJbHaA CKOpPOCTb; vi- 
tesse d'utilisation; Verkehrsgeschwindigkeit; com- 
mercial speed; cptimâlis sebesség]. Nav. a: 
Vitesa lineară corespunzătoare sborului unui avion 
în cele mai bune condițiuni din punctul de ve- 
dere al randamentului său economic. 

o. ~ proprie [coGcTBennaA CKOpOCTh; vitesse 
propre, vitesse aérodynamique; . Eigengeschwin- 
digkeit; air speed, relative speed; önsebesség]. 
Nav. a.: Vitesa lineară de translație a centrului 
de greutate al avionului față de aerul înconjurător. 

7, ~ radială [papnaJIbHaA CKOpOCTh; vitesse 
radiale; Radialgeschwindigkeit; radial velocity; 
radiális sebesség]. Mec.: Componenta vitesei 
lineare de-a-lungul razei vectoare care definește, 
în raport cu un punct fix, poziția mobi'ului pe 
traiectorie. 

s. reală [a5ponnHaMHUeCKaA CKOpOCTh; vi- 
tesse aérodynamique; Eigengeschwindigkeit; air 
speed; reális sebesség]. Nav, a.: Vitesa lineară 
care se obține din vitesa indicată, dată de un 
vitesometru, după ce se aplică corecțiile necesare 
pentru a ținea seamă de diferențele dintre atmo- 
sfera reală și atmosfera standard. 

9, »vtehnică[rexHnueckaa CKOpOCTh: vitesse 
technique; technische Geschwindigkeit; technical 
speed; müszaki sebesség]. C. f.: Vitesa lineară 
maximă care se poate realiza pe o cale în bună 
stare, situată în palier și aliniament, pe timp 
favorabil, de un vehicul feroviar de un anumit 
tip şi în bună stare de funcționare, Valoarea vite- 


sei tehnice e determinată de construcția vehicu- 
lului și a căii și de interacţiunea dintre cale şi 
vehicul. Pe o cale cu o mai mare greutate pe 
osie admisă, același vehicul poate avea o vitesă 
tehnică mai mare, și invers: în cazul unei căi 
sau al unui vehicul în stare de funcţionare mai 
puțin bună, vitesa tehnică devine mai mică. 

10. ~ transversală [mnonepeunaa CKOpOCTb; 
vitesse transversale; Quergeschwindigkeit; trans- 
versa| velocity; keresztirányú sebesség]; Astr.: 
Vitesa lineară a unei stele de-a-curmezișul liniei 
de vedere.— 

u. ~ unghiulară [yraoBaA CKOpocTb; vitesse 
angulaire;  Winkelgeschwindigkeit; angular ve- 
locity; szögsebesség]. Mec.: Mărime vectorială de 
stare instantanee a unui solid rigid în mişcare de 
rotație în jurul unei axe definită în raport cu un 
anumit sistem de referință, sau a unui punct ma- 
terial în mișcare circulară, egală cu limita câtului 
creșterii Aa a unghiului cu care s'a rotit corpul în 
jurul axei, respectiv cu care s'a rotit raza vectoare 
în raport cu centrul cercului-traiectorie al punc- 
tului material în mișcare circulară, prin creșterea 
corespunzătoare At a timpului, începând cu 
momentul considerat, când acest timp tinde către 
zero. Cum unghiurile de rotaţie cari tind către 
zero se pot reprezenta prin vectori de valoare 
absolută egală cu măsura lor, perpendiculari pe 
planul lor şi cu sensul asociat, după regula bur- 
ghiului drept, sensului în care cresc unghiurile 
de rotație, urmează că vitesa unghiulară e un 


vector liber w, definit prin: 


- -da 
wWS#7 I 


dt 


unde + e versorul sensului vectorului unghiu de 
rotație tinzând către zero.— 


12, Vitesă de variaţie a unei mărimi [CKOpOCTb 
H3MEHEHHA BENHUHHbI; vitesse de variation 
d'une grandeur; Anderungsgeschwindigkeit einer 
Grâbe; velocity of variation; egy mennyiség 
változási sebessége]. Mec., Fiz.: Derivata mărimii 
considerate în raport cu timpul. Vitesa de variație 
a unei mărimi e deci un tensor care are acelaşi 
ordin (scalar, vector, tensor de ordinul al doilea, 
etc.) ca și mărimea considerată. Vitesa de va- 
riație a vectorului de poziție al unui punct mate- 
rial, de exemplu, adică vitesa lui lineară, e un 
vector, ca și vectorul de poziție, etc. — Vitesa de 
variație se numeşte adesea și numai vitesă, — Vi- 
tesa de variație a temperaturii, de exemplu, se 
numește vitesă de încălzire; când aceasta e nega- 
tivă (când temperatura scade cu timpul), i se 
schimbă semnul și se numește vitesă de răcire, 
etc.— Vitesa lagrangiană e cazul particular de 
vitesă de variație, în care mărimea a cărei va- 
riație se consideră e o coordonată generală, 

Exemple de vitese de variație: 

13, ~ de telegrafiere [cropocrb renerpau- 
pOBaHHA; vitesse tel&graphique; Telegraphier- 
geschwindigkeit; telegraph operation speed; 
tăvirâsi sebesség]. Telc.: Câtul dintre numărul 


de impulsii telegrafice elementare (de lucru și 
de repaus) transmise și timpul (scurt) în care s'a 
făcut transmisiunea. Unitatea de măsură repre- 
zentată de o impulsie elementară pe secundă se 
numește baud. 

Dacă tg secunde e durata unei impulsii tele- 
grafice elementare, vitesa de telegrafiere e 


pa bauzi. 
to 

La aparatele tip Morse, vitesa de telegrafiere 
depinde de calificarea telegrafistului operator; la 
aparatele teleimprimătoare, ea depinde de vi- 
tesa de rotaţie a distribuitorului de impulsii și e 
limitată de distorsiunile transmisiunii, cari depind 
de caracteristicele circuitului, 

Vitesa de telegrafiere variază între cca 15 bauzi, 
la telegraful Morse acționat de un bun telegra- 
fist, şi cca 160 bauzi, la aparatul' Baudot mul- 
tiplu, folosit în radiotelegrafie. Pe liniile de tele- 
comunicaţii normale, vitesa de telegrafiere e de 
50 bauzi, ceea ce permite comunicaţii stabile, 
cu un minim de distorsiuni. 


+. Vitesă de formare a cristalelor [ckopocrb 
oGpaBoBaHuA KPHCTAJIJIOB; vitesse de formation 
des cristaux; Formationsgeschwindigkeit der Kris- 
tallen; formation velocity of cristals; kristályképzö- 
ides sebesség]. Chim. fiz.: Limita câtului dintre nu- 
mărul de centre de cristalizare formate în uni- 
tatea de volum și dintre timpul în care s'au for- 
mat, când acest timp tinde către zero. Ea depinde 
de gradul de subrăcire. — Sin. Vitesă de formare a 
nucleelor cristaline. 

2. ~ de formare a nucleelor cristaline. V. Vi- 
tesă de formare a cristalelor. 


s ~ de încălzire [ckopocTb narpeBa; vitesse 
de chauffage; Heizgeschwindigkeit; heating ve- 
locity; fütő sebesség]: Derivata în raport cu 
timpul a temperaturii unui punct al unui corp a 
cărui temperatură variază (crește) cu timpul. 

4, ~ de răcire [CKOpOCTb OXIA MEHKA; vi- 
tesse de refroidissement; Abkiihlungsgeschwindig- 
keit; velocity of cooling; hütő sebesség]: Deri- 
vata în rapori cu timpul a temperaturii unui punct 
al unui corp, considerată cu semn schimbat, în ipote- 
za că temperatura din acel punct scade cu timpul, 

5 ~ de răcire în tratamente termice, Meli, 
V. Răcire, vitesa de ~ în tratamente termice. 

e. ~ de vaporizare [ckopocrb napooGpas3o- 
BaHHA; vitesse de vaporisation; Verdiinstungs- 
geschwindigkeit; vaporizing velocity; gözölög- 
tetési sebesség]. Fiz.: Limita câtului dintre masa 
de lichid care se vaporizează și timpul în care 
s'a produs vaporizarea, când acest timp tinde 
către zero, la temperatura de vaporizare a lichi- 
dului, la presiunea de 760 mm Hg. 

2. Vitesă, ecart de ~ [uana30H CKOpOCTH; 
&cart de vitesse; Geschwindigkeitsunterschied; 
speed range; sebesseg-kiilânbseg]. Nav. a.: Dife- 
rența dintre vitesa lineară maximă a unui avion, 
obținută cu motorul în plin și cu un unghiu de 
incidență minim, și vitesa minimă. 
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s. Vitese, triunghiu de ~ [TpeEyrOJIbHHK CKO- 
pocreiă; triangle de vitesses; Geschwindigkeits- 
dreieck; speed triangle; sebesség-háromszög]. Mş.: 
Diagramă vectorială, 
folosită pentru deter- 
minarea grafică a vi- 
teselor și a direcțiilor 
de deplasare a flui- 
dului în mașinile cu 
rotor hidraulice, eo- 
liene,sau termice. Con- 
siderând o particulă m 
de fluid, în rotorul 
unei mașini, elemen- 
tele cari determină 
triunghiul de vitese 
într'un anumit moment 
sunt (v. fig.): vitesa 
absolută a fluidului, c; 
vitesa periferică a ro- 
torului, 4, în punctul 
ocupat de particula m; 
direcția vitesei abso- 
lute a fluidului, care 
formează unghiul « cu 
direcţia vitesei tan- 
gențiale. aleasă ca 
direcție de referință. 
Prin compunerea aces- 
tor două vitese după 
regula paralelogramului, și prin proiectarea pe 
direcţia vitesei tangențiale și pe perpendiculara pe 
această direcție, se obțin elementele rezultante 
ale triunghiului: vitesa relativă w a fluidului faţă 
de rotor; direcţia vitesei relative față de vitesa 
periferică, determinată de unchiul f; compo- 
nenta tangențială a vitesei absolute c,; compo- 
nenta tangențială a vitesei relative w,; compo- 
nenta axială a viteselor absolută c, și relativă 
w, (Ca = Wa, la mașinile axiale), respectiv componenta 
radială a acestor vitese c, şi w, (c,=w, la ma- 
şinile radiale). 

Relaţiile principale dintre aceste mărimi sunt 
următoarele: 


|. Elementele determinante ale 
triunghiului de vitese. 
m) particulă de fluid; c) vitesa 
absolută a fluidului; u) vitesa pe- 
riferică a rotorului; w) vitesa re- 
lativă a fluidului; c,) și wy) com- 
ponenta tangențială a vitesei ab- 
solute c, respectiv a vitesei re- 
lative w; ca) şi wa) componenta 
axială a vitesei absolute c, re- 
spectiv a  vitesei relative w; 
c) șiw,) componenta radială a 
vitesei absolute c, respectiv a 
vitesei relative w; a) unghiul vi- 
tesei absolute cu direcția vitesei 
periferice; f) unghiul vitesei re- 
lative cu direcția vitesei peri- 
ferice, 


w= Vu 2wccosa; c,= c'cosa; w,=cy=ui 


CW == w, = csing =w sin p; 


Si: Wa 
cos f= i sin 6= 2 

Triunghiurile de vitese se construesc, în gene- 
ral, atât pentru intrarea, cât și pentru ieșirea din rotor 
(respectiv din fiecare etaj al rotorului), deoarece, 
atât pentru determinarea elementelor geometrice 
ale paletelor, cât și pentru studiul mișcării fluidului 
prin mașină, e necesar să se cunoască condițiu- 
nile de mişcare a fluidului în aceste două puncte. 

În cele două triunghiuri de vitese ale unui etaj 
sau ale unei trepte, se notează cu indicii 1 și 2 
mărimile corespunzătoare fluidului la intrarea, re- 
spectiv la ieșirea din etaj sau din treaptă. 
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La mașinile axiale, fiecare triunghiu de vitese 
determină un plan tangent la cercul descris de 
punctul considerat al rotorului, punct care se 
deplasează cu vitesa periferică u. 


Il. Triunghiurile de vitese ale mul eiaj de turbină cu abur 
axlală. 
1) stator; 2) paletă rotorică; u) vitesa periferică a rotorului; 
1); W1), a) şi B1) elementele determinante ale triunghiului de 
vitese, la intrarea aburului în r-tor; co), Wo), a2) și Ba) elemen- 
tele determinante ale triunghiului de vitese, la ieșirea aburu- 
lui din rotor. 


Triunghiurile de vitese la intrarea și la ieșirea 
din paletele rotorului pot fi construite separat 
(v. fig. II), sau împreună (cu un punct sau cu 
vitesă tanganţială comună; v. fig. III). 


III. Reprezentarea iriunghiurilor de vitese, la intrarea re- 
spectiv la ieșirea fluidului motor dinir'un rotor. 
a) cu un punc! comun; b) cu vitesa periferică comună; 
u) vit-sa periferică a rotorului; c1), w3), a;), Ba) şi ce), wa), aa), 
$:) elementele determinante ale triunghiului de vitese la 
intrarea fluidului motor în rotor, respectiv la ieșirea din 
rotor; Ciy): Wiu) Și Cau): Wu) componentele tangenţiale ale 
vitesei absolute c, respectiv ale vitesei relative w, la intrare 
şi ieşire fată de rotor; wya), Waa) componentele axiale ale 
vitesei relative w, la intrarea, respectiv la ieșirea din rotor. 


La mașinile radiale, triunghiurile de vitese sunt 
situate în plane radiale. Spre deosebire de tri- 
unghiurile de vitese ale mașinilor axiale, la cari, 
în general, 4=const., la mașinile radiale u2% n, 


deoarece punctele de intrare și de ieșire din 
rotor se găsesc la distanțe diferite față de centrul 
de rotaţie (v. fig. IV). 


IV. Triunghiurile de vitese ale unei mașini cu rotor, radiale. 
1) paletărotorică; rı) şira) razele corespunzătoare muchiilor de 
intrare și ieşire ale paletelor rotorice; cj) și co) vilesele abso- 
lute de intrare si ieșire din rotor; w,) ṣiwọ) vitesele relative 
de intrare și ieşire din rotor; u,) și u) vitesele periferice ale 
rotorului, măsurate pe cercurile cu razele r4 şi ra. 


Datorită simplicităţii și exactității suficiente, me- 
toda triunghiurilor de vitese e utilizată în studiul 
și la proiectarea mașinilor de forță cu rotor, cari 
pot fi motoare (de ex. turbine hidraulice, cu abur și 
cu gaze), sau generatoare (de ex. pompe, venti- 
latoare, turbosuilante, turbocompresoare, etc.). — 
Sin. Diagrama viteselor. 


1. Vitesometru [cropocremep; compteur de 
vitesse; Geschwindigkeitsmesser; tachometer; se- 
bessegmerâ]. 1. Transp.: Instrument pentru măsu- 
rarea vitesei de circulaţie a unui vehicul. Se mon- 
tează, de obiceiu, la vehiculele motor (auto- 
mobil, locomotivă, automotor, vagon-motor elec- 
tric) și în vagoanele dinamometice. Vitesometrele 
măsoară turaţia unei roți a vehiculului şi, astfel, 
indirect, vitesa de mers. 

Vitesometrele se împart în vitesometre indica- 
toare, cari indică pe un cadran vitesa de mers, — 
și în vitesometre înregistratoare, cari, pe lângă 
indicarea vitesei de mers, o și înregistrează pe 
o bandă, împreună cu drumul parcurs, cu timpii 
de mers și cu timpii de staţionare. 

După principiul de funcționare, vitesometrele 
se împart în vitesometre cu transmisiune rigidă 
(cu mişcare desmodromă) şi în vitesometre cu 
transmisiune flexibilă. — Sin. Ki'ometraj (v.). 

Exemple de vitesometre folosite la vehicule 
feroviare: 

Vitesometrul cu transmisiune rigidă e cuplat 
printr'un sistem da angrenaje la roata vehiculu- 
lui (v. fig. I). În general, are doi arbori princi- 
pali, dintre cari unul primește mișcarea dela o 
roată a vehiculului (turație proporțională cu turația 
roții), iar al doilea, dela un mecanism de cea- 
sornic (turație constantă). Cei doi arbori sunt 
legați între ei printr'un mecanism cu angrenaje. 
Pe arborele cu rotaţie constantă se găsesc una 
sau mai multe tobe dinţate și culisante, respectiv 
un disc de măsură; deplasarea tobelor, respectiv 
rotația discului, sunt comandate de mecanismul 
cu angrenaje și sunt direct proporționale cu tu- 
rația roții vehiculului. Printr'o transmisiune se leagă 
de tobe, respectiv de disc, mecanismul indicator 


şi cel înregistrator (v. fig. II). Diferitele viteso- 
metre se dsosebesc între ele prin numărul și 
prin așezarea tobelor 
culisante, respectiv 
ale discului de măsură. 


OO 
ORA; 


|. Vitesomeiru cu trans- II. Vitesometru cu transmisiune 


misiune rigidă. 
1) roată; 2) butonul ma- 
nivelei; 3) manivelă;4) ma- 
canism cu angrenaje; 5) ar- 
bore de transmisiune; 
6) vitesomeiru; 7) mar- 
chiza mecanicului, 


Vitesometrul cu 
transmisiune flexibilă 
are acţionare electro- 
magnetică și arbore 


rigidă. 
1) arbore antrenat de roata loco- 
motivei; 2) arbcre cu turație con- 
startă; 3) arbore intermediar; 4)an- 
grenaj-melc cu roată elicoidală; 
5) roată dințată; 6) tobă dințată 
culisantă; 7) disc de comandă so- 
lidar cu (6); 8) pinten; 9) elice 
pentru  coborirea indicatorului; 
10) spre indicator. 


flexibil legat la una dintre 


osiile vehiculului. Se deosebesc: vitesometrul cu 
acţionare prin curenţi turbionari, neînregistrator, 
la care arborele flexibil rotește un magnet perma- 
nent, care induce într'un disc de alu miniu curenți 
turbionari, cari dau un cuplu crescând cu turația, și 
la care un mecanism indicator legat cu discul 
de aluminiu indică vitesa 
de mers (v, fig. III); vi- 
tesometrul cu acţionare 
prin curenţi turbionari, 
înregistrator; vitesometrul 
cu generator electric și 
neinregistrator, care e an- 
trenat de arborele flexibil 
(tensiunea la bornele !!!. Vitesometru electromag- 
generatorului fiind direct netic; 
proporțională cu turația 1) magnet permanent; 2) ax 
lui, un cadran cu o scară legat cu osi» vehiculului, prin 
anumită de reducere mon- arbore flexibil; 3) rotor; 4)re- 
tat pe un voltmetru, in- sort spiral; 5) ac indicator. 
dică vitesa de mers). 

Vitesometrele cu acțonare electromagnetică 
sunt uneori combinate cu instalaţiile de repro- 
ducere a semnalelor pe locomotivă. 

1. Vitesometru [cropocremep; compteur de 
vitesse, tachymâtre; Geschwindigkeitsmesser; ta- 
chometer, speedometer, speed indicator; sebesség- 
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mérő]. 2. C. f.: Instalaţie de măsurare a vitesei 
trenurilor în anumite puncte fixe ale traseului de 
cale ferată, formată dintr'un indicator cu cadran 
şi un aparat de înregistrare, montate într'un cir- 
cuit electric care se inchide prin acţiunea roților 
vehiculu'ui feroviar a cărui vitesă se măsoară. 
Vilesometrul e conjugat cu instalația de repro- 
ducere a semnalelor pe locomotivă; el comandă 
automat frânarea trenului la depășirea vitesei de 
mers admise. Sistemul e folosit în special pe 
liniile cu circulație de trenuri de mare vitesă și 
echipate cu vitesometre neînregistratoare. 


2. Vitraliu [Barpax; vitrail; Glasfenster, Glas- 
gemiălde; stained glass window; festtet ablak]. 
Arh., Artă: Ansamblu format din bucăţi de sticlă 
colorată montate într'o rețea de baghete meta- 
lice, așezat în golul unei ferestre (într'o cercevea, 
de obiceiu metalică), peniru a produce un efect 
decorativ când e traversat de lumină. 

Vitraliile au fost folosite foarte mult în arta şi 
în arhitectura gotică, în special pentru deco- 
rarea bisericilor, înlocuind decoraţiile picturale. 
Frumusețea vitraliilor vechi, din secolele XII și XIII, 
se datorește strălucirii puternice a coloritului, care 
compensează imperfecţiunile tehnice de execu- 
ție, deoarece bucățile de sticlă au grosimi vari- 
abile, şi sunt încovoiate, încretite, saucu bule de 
aer în masa lor. Aceste imperfecțiuni contribue 
la accentuarea coloritului, prin reflexele și re- 
fracțiunile pe cari le produc — șicaripun în evi- 
denţă varietatea de tonuri și de nuanțe. Ince- 
pând cu secolul XIV, tehnica confecționării vitra- 
liilor se perfecționează, însă adeseori în detri- 
mentul aspectului estetic. Începând din secolul 
XVI, vitraliile devin mari panouri de sticlă pic- 
tată. Plăcile de sticlă sunt mai subțiri și sunt 
pictate cu emailuri. Deşi tehnica de execuție s'a 
perfecționat, emailurile nu au putut egala trans- 
parența şi strălucirea obținute prin procedeele 
folosite în epocele anterioare. 

s. Vitreosil. Ind. st. c.: Sticlă opacă, de cuarț 
topit, cu coeficient de di'ataţie foarte mic. Fiind 
rezistentă la cei mai mulți acizi, e folosită în 
industria chimică, fiind un material anticoroziv la tem- 
peraturi înalte. (N.C.). 

4. Vitrifiabil [ocrexnoBbieareJbubliă; vitrifia- 
ble; sinterfăhig; vitrifiable; ivegesithe!6). Ind. st. c.: 
Calitatea unui material de a se vitrifica. V. Vi- 
trificare. 

s. Vitrificare [ocrennoBbiBanue; vitrification; 
Sinterung; vitrification; ivegesedes]. Ind. st. c.: 
Transformarea într'o masă amorfă sticloasă a unui 
silicat sau a unui amestec de silicați, cu sau fără 
adăugire de fondanti, prin topire urmată de soli- 
dificare. — Sin Vitritiere. 

o Vitrină [BnTrpuza; vitrine; Schaufenster, 
Ladenfenster; shop window, show window; kirakat, 
vitrin]. Arh.: 1. Spaţiu amenajat într'un magazin, 
‘n spatele unei ferestre din spre stradă, în care 
sunt expuse mărfurile. — 7. Fereastră de dimen- 
siuni mari, de obiceiu cu un singur panou de 
geam gros, care închide, spre stradă, o vitrină în 
sensul de sub 1. 
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1. Vitrină (Burpuna; vitrine; Schauschrank, 
Glasschrank; show-window, show-frame; kirakat]. 
3. Arh.: Mobilă de lemn sau de metal, cu pereți 
de geam (de obiceiu de cristal), în care se păs- 
trează sau se expun obiecte de artă, într'un 
apartament, înir'o expoziție sau într'un muzeu, 
ori în care sunt expuse mărfuri, în interiorul 
unui magazin. Poate avea forma de dulap cu 
rafturi (de lemn sau de sticlă), sau de masă cu 
partea superioară de sticlă, orizontală sau puţin 
inclinată (în special pentru expunerea obiectelor 
cu suprafață întinsă, de ex. a covoarelor). 

2. Vitriol: Sin. Acid sulfuric. (Termen popular). 

s. Vitrit [BuTpur; vitrite; Glanzkohle; glance 
coal; vitrit, fenyl&sz&n]. Mineral.: Mineral organic, 
component petrografic al cărbunilor, compact, 
negru, lucios-strălucitor, cu spărtură concoidală. 
E un gel humic întărit, lipsit de structură și fără 
urme din materialul de provenienţă, rezultat al 
unui proces complex de transformare a substanțelor 
vegetale. Dă puţină cenușă şi, singur, cocsifică bine, 
dar pierde această proprietate în cărbunii cu o 
incarbonizaţie foarte înaintată (de ex. antracitul). 
Se moaie prin încălzire şi se transformă într'o 
masă vâscoasă sau slab fluidă, care dă un cocs 
aglomerat. 

4. Vitrit [BuTpur; vitrite; Vitrit; vitrite; vitrit]. 
Elt.: Izolaţie constituită dintr'o sticlă cu mangan, 
între soclul becurilor electrice și capsă. 

5. Vitrofir [Byuanndecuoe cTekno; vitro- 
phyre; Eruptivglas; volcanic glass; üveges]. Petr.: 
Fiecare dintre varietățile cu structură sticloasă ale 
rocelor eruptive efuzive (cuprinzând ca varietăți: 
pechsteinul și obsidianul). 

e. Vivacitate [i:uHBocrb; vivacité; Lebhaftig- 
keit; vivacity; €lhet&seg]. Expl.: Cantitatea de 
gaze desvoltată, în unitatea de timp, de unitatea 
de volum de pulbere care arde la presiunea de 
o atmosferă, 

7. Viviani, curba lui ~ [kpuBaa BuBnanu; 
fenêtre de V.; V. Schleife; V.'s curve, V.'s window; 
V. görbéje]. Geom. a.: Curba de întretăiere a 
unei emisfere cu un cilindru de rotaţie tangent 
emisferei și care trece prin centrul ei. Ecuațiile 
cartesiene ale curbei sunt 

x? +y? +2z2—a?=0; x?+y?—ax=0, 
a fiind raza emisferei şi z>0. 

Pe planul de bază al emisferei, xOy, curba se 
proiectează după un cerc care trece prin centrul 
emisferei şi a cărui rază e jumătate din raza 
sferei. Pe planul xOz, curba se proiectează după 
un arc al parabolei z2-+a(x—a)=0, y=0. 

Folosind reprezentarea parametrică a sferei: 
X=a cosucosv; y=acosusinv, z=a sin 4, 
curba lui Viviani e definită de ecuaţia 


cos 4= cosv (ocs, 3), 


adică = Łv. 

s. Vivianit [BuBnanur; vivianite; Vivianit, Blau- 
eisenerz; vivianite, blue iron earth; vivianit, kék 
vask6]. Mineral.: Fes(PO4)2:8H20. Fosfat de fier, 
natural, care cristalizează în sistemul monoclinic 


holoedric, formând cristale mici, alungite, gru- 
pate în rozete, în nodule sau având un aspect 
pământos. E incolor, iar la aer se oxidează de- 
venind albastru. Are duritatea 2 și gr.sp. 2,6-::2,7. 
Se depune ca mineral secundar pe crăpăturile 
din argile, din marne, turbă. E întrebuințat local, 
ca pigment colorant, 

9. Viviparus. Paleont.: Gen de gasteropode, 
caracteristic pentru faciesurile de apă dulce, 
întâlnit din Jurasicul superior până astăzi. La noi, 
speciile de Viviparus se întâlnesc în Pliocenul 
superior (Dacian şi Levantin). În lucrările mai vechi 
e descris sub numele de Vivipara sau Paludina. 

19 Vizibil [Bunumbiăi; visible; sichtbar; visi- 
ble; lâthat6]. Fiz: Calitatea unei radiații elec- 
tromagnetice de a impresiona ochiul (omenesc), 

u. Vizibil (BunuMblă; visible; sichtbar; visible; 
látható]. Fiz.: Domeniul spectral în care e sen- 
sibil ochiul (omenesc). Limitele vizibiluiui variază 


puțin dela un observator la altul, dar se găsesc 


în jurul lungimilor de undă de 4000 A spre 


violet și 7500 A spre roșu. 

12, Vizibilimetru (npuGop 41A onpenenenBa 
BHAHMOCTH; visibilimătre; Sichtmesser; visibility 
meter; láthatoságmérő]. V. sub Vizibilitate. 

15. Vizibilitate [BHĄHMOCTb; visibilité; Sicht- 
wete; visibility; láthatoság]. Fiz.: Distanţa ma- 
ximă până la care se mai poate vedea un obiect. 
Vizibilitatea depinde də numeroşi factori, printre 
cari se găsesc următorii: contrastul dintre dife- 
ritele părţi ale 'obiectului și fondul pe care se 
proiectează, difuziunea și absorpția atmosferică 
a luminii primite dela obiect, difuziunea luminii 
solare între obiect și observator, etc. Picăturile de 
apă foarte mici (ceaţă), picăturile mari (ploaie), 
fulgii de zăpadă, fumul, pulberile și, în general, 
impuritățiie atmosferice produc scăderea vizibilităţii. 

Vizibilitatea se apreciază folosindu-se repere 
fixe situate la distanțe cunoscute (arbori, clădiri, 
turnuri, coșuri de fabrică, etc.). Se notează ca 
limită a vizibilităţii reperul cel mai apropiat care 
încetează de a mai fi vizibil. Notarea vizibilității 
se face prin cifre, după următorul cod internațional: 


Cifră Vizibilitate 
0 0..:50 m 
1 50.-:200 m 
2 200.-:500 m 
3 500.:-1000 m 
4 1-2 km 
5 2---4 km 
6 4...10 km 
7 10---20 km 
8 20---50 km 
ş peste 50° km 


La alegerea reperelor, unghiul sub care se 
observă acestea trebue să nu fie mai mare decât 1°; 
observaţiile se fac evitând momentele în cari 
norii produc umbrirea parțială a reperelor; pe 
cât e posibil, reperele nu trebue să se găsească 
în planul orizontului (se evită munții înalți); se 
aleg repere cari să nu contrasteze, prin coloarea 
lor, unele cu altele. Se preferă reperele negre. 

Diafanometrul lui Wigand e unul dintre instru- 
mentele de măsură a vizibilității (numite și vizi- 


bilimetre) folosite cel mai mult. Aprecierea vizi- 
bilității se face cu ajutorul unei pene fotometrice 
circulare sau al unui disc care are la periferie 
un sistem de filtre de sticlă de opacități diferite, 
cunoscute. Această piesă se poate roti între două 
discuri solidare, cari au două găuri cari corespund 
și prin cari poate fi privit reperul fix. Se notează 
opacitatea a la care reperul încetează de a mai 
fi vizibil. Vizibilitatea se exprimă prin depărtarea, 
în kilometri, la care opacitatea aerului e egală 
cu cea corespunzătoare diviziunii 1 de pe scara 
instrumentului. Ea se calculează cu relaţia 


var- 


în care (km) e distanța reperului observat, c 
e constanta aparatului (14,3), iar s e un termen 
corectiv, nul pentru repere apropiate și egal 
cu 0,06 pentru repere depărtate. 

Nu există niciun instrument care să țină seamă 
de toţi factorii cari influențează vizibilitatea. Pen- 
tru scopuri practice, observațiile vizuale și cele 
făcute cu diafanometrul sunt suficient de precise. — 

Distanţa minimă până la care conducătorul unui 
autovehicul (care circulă cu vitesa de proiectare) 
vede un obstacol de pe partea carosabilă a unui 
drum (obiect sau vehicul care staționează ori 
circulă în sens invers) se numește vizibilitatea 
drumului. Această distanță trebue să fie cel puțin 
egală cu distanța necesară pentru ca un condu- 
cător să poată evita ciocnirea cu obstacolul, frâ- 
nând, sau ocolindu-l. Minimul de vizibilitate e 
determinat de condiţiunea ca un conducător de 
vehicul, ai cărui ochi se găsesc la înălțimea de 
1,20 m deasupra şoselei, să vadă un obstacol înalt 
de 0,20 m și să aibă timpul necesar pentru a frâna 
și a opri înaintea obstacolului. Problema vizibilității 
se pune în special la încrucișeri de drumuri și de 
străzi, la curbe, iar în profilul în lung, la creste. 

La încrucișeri, vizibilitatea trebue asigurată astfel, 
încât vehiculele cari circulă pe cele două drumuri, 
spre încrucișare, cu vitesele respective de proiec- 
tare, să se poată opri înainte de punctul de în- 
tâlnire al traiectoriilor lor (v. fig. 1). Conducătorii 
de vehicule trebue 
să se vadă unul pe 
altul din punctele 
(B) şi (C) situate la 
distanțele respec- 
tive de frânare (E,) 
şi (E2) față de punc- 
tul de întâlnire 
(A), pentru a avea 
timp să frâneze. 
Pentru aceasta, tot |. Vizibilitatea la încrucișeri de dru- 
spațiul cuprins între muri. 
marginea drumului A) punctul de întâlnire a vehiculelor 
și raza vizuală (BC) (B) și (C); E.) şi E3) distanțele de frå- 
trebue să fie liber narealecelordouăvehicule; partea ha- 
de orice obstacol şurață: spațiu liber de orice obstacol. 
(clădiri,pomi, etc.); 
dacă drumul e în debleu, se debleiază această 
porțiune. În ultimul caz, ochiul conducătorului 
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fiind considerat la înălțimea de 1,20 m dela 
nivelul șoselei, pentru economie, se poate de- 
bleia numai porțiunea de deasupra unui plan 
situat .cu un metru deasupra nivelului șoselei. 
La încrucișerle stră- 

zilor, în orașe, pen- 

tru asigurarea unei 

bune _vizibilități, Z 
colțurile clădirilor IM E 

se teșesc prin tă- a 
jeturi la 45° fa- | 
ță de axa străzii N 
(v. fig. 11). Această yl 
amenajare a încru- 
cișerilor de străzi 
trebue specificată 
pe planul de sistematizare a orașului. Schema 
fiecărei intersecţiuni se stabilește dela caz la 


II. Amenajarea colțurilor, la încruci- 
șerile de drumuri. 


III. Vizibilitatea drumurilor în curbe. 
AB), A'B') și A"B“) razele vizuale dintre cele două vehicule; 
MN) întăşurătoarea razelor vizuale. 


caz, ținând seamă de lărgimea părții carosabile 
și a trotoarelor. Lărgimea trotoarelor are un rol 


Y 


IV. Amenajarea curbelor peniru a se asigura vizibilitatea. 
A) trasarea întăşurătoarei razelor vizuale; B) trasarea profi- 
lelor transversale pentru calcularea săpăturilor lărgirii pentru 

vizibilitate (partea haşurală). 


important în asigurarea vizibilității, putând în- 
locui teşitura, dacă spaţiul liber pe care-l creează 
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poate asigura o bună vizibilitate. Vizibilitatea la 
colțuri nu trebue stânjenită prin chioșcuri, ar- 
bori, etc. 

În curbe, vi- 
zibilitatea tre- 
bue asigurată 
astfel, încât ve- 
hiculul să se 
poată opri îna- 
intea unui ob- 


stacol care e ELE ap! 
situat pe partea S VIA 
carosabilă, sau Nr 

să poată evita Y 


ciocnireacu un 
alt vehiculcare V- Racordarea declivitšților pentru a se 


circulă în sens asigura vizibilitatea. 

opus pe ace- 48) distanța de vizibilitate; k) înălțimea 
eași bandă de ochului conducătorului de vehicul; h) înăl- 
circulație. În limea obstacolului; R) raza curbei de 
acest caz, di- racordare; TE) tangenta de ieşire din 
stanța (AB) din- curbă; TI) tangenta de intrare în curbă; 
tre cele două V) vârf de unghiu. 
vehicule, mă- 

surałă în direcția razei vizuale, trebue să fie egală 
cu lungimea coardei unui arc a cărui lungime e egală 
cu distanța de frânare. Raza vizuală determină 
limita până la care suprafața terenului trebue să 
fie |beră de orice obstacol. Linia înfășurătoare 
a diferitelor poziţii ale razei vizuale determină limita 
câmpului de vizibilitate spre interiorul curbei, care 
trebue degajat de orice obstacol (v. fig. II șiIV). În 
practică, determinarea distanţei de vizibilitate și a 
limitei câmpului de vizibilitate sa face cu ajutorul 
tabelelor. 


La curbele la cari nu se poate asigura o vizi- 
bilitate bună, se mărește siguranţa circulaţiei prin 
marcarea vizibilă a mijlocului căii sau prin sepa- 
rarea căii în două sensuri de circulație, despăr- 
tite printr'o fășie liberă de cel puţin 0,75 m 
lățime. 

La crestele profilului în lung (frânturile convexe) 
e nevoie să se asigure vizibilitatea printr'o ra- 
cordare convexă a declivităților, cu o curbă în 
arc de cerc (v. fig. V). Racordarea trebue făcută ast- 
fel, încât să se asigure vizibilitatea pe o distanţă egală 
cu distanța de frânare (v. sub Racordarea de- 
clivităţilor). Când nu se poate realiza o vizibilitate 
suficientă, se recomandă marcarea mij'ocului căii, 
sau instalarea unor dispozitive (de ex. oglinzi 
sau dispozitive cu prisme) cari să permită vede- 
rea vehiculului care circulă pe porțiunea de decli- 
vitate contrară, 


1. Vizibilitate, factor de ~ [cpakrop Bunu- 
MOCTH; facteur de visibilité; Sichtbarkeitsfaktor; 
visibility factor; lâthatosăgi tényező]. V. sub Vi- 
zibilitate, coeficient de ~. 

2. ~, coeficient de ~ [koeh bunuenr BHĄH- 
MOCTH; coefficient de luminosité; Empfindlichkeits- 
koeffizient; visibility coefficient; láthatosági együt- 
ható]. Fiz.: Raportul k, dintre fluxul luminos 


(exprimat în lumeni) și fluxul energetic (ex-! 


primat în waţi) transportat de un fascicul de 
radiație de o anumită lungime de undă. Acest 
raport depinde de lungimea de, undă A și e 


maxim k„=621 pentru A=5550 A. Valoarea sa 


reciprocă d dă puterea, în waţi, corespunzătoare 


LA 
fluxului de un lumen, și se numește echivalent 


mecanic al luminii. Valoarea lui, pentru A=5550 A, 
e de cca 0,0016 W/lm. — El se poate defini şi 
pentru lumina albă. 


Raportul V (4)= -À se numește uneori factor 


m 
de vizibilitate, şi e maxim şi egal cu unitatea pen- 
tru 4= 5550 A. 


s. Vizieră de protecţiune |npenoxpanureab- 
HbIÁ (3armHTHblă) B+pan; visière de protection; 
Lichtschutz, Augenschirm; protecting shade; védő- 
lemez]. Tehn.: Ecran transparent susținut de un 
cadru uşor, care se fixează prin intermediul unei 
legături elastice pe frunte sau pe umeri, pentru 
a proteja în cursul muncii ochii sau fața contra 
proiecţiilor dăunătoare de praf, lichide, scântei, 
întoarceri de flacără, etc. 

4. Vizionare, masă de ~ și montare [MOH- 
TaHblĂ CTOJI B KHHONpOƏKUHH; table de mon- 
tage; Filmschneidetisch; cutting table; filmbeál- 
litó asztal]. Cinem.: Dispozitiv pentru examinarea 
bandei de imag ne, în cinematografia, în vederea 
montării în ritmul dorit. 

s. Vizitare, gură de ~. V. Gură de vizitare. 

s. Vizomat. Foto.: Aparat cu celulă fotoelec- 
frică și amplificare electrică, folosit în instalațiile 
de fotoreproducere la întreruperea automată a 
expunerii — prin închiderea obiectivului apara- 
tului fotografic sau prin întreruperea curentului 
electric în instalația de iluminat — când ilumina- 
rea materialului fotosensibil expus atinge o anu- 
mită valoare. Față de întreruptoarele cu meca- 
nism de ceasornic, vizomatul prezintă avantajul 
că reglează automat tiinpul de expunere în func- 
țiune de variațiile iluminării în acest timp. (N. C.). 

7. Vizor [BA3Hp; viseur; Visier; visor; nézőrés]. 
Opt.: Dispozitiv adaptat la instrumentele go- 
niometrice de vizare, la aparatele fotografice, 
la camerele fotogrammetrice și aerofotogramme- 
trice — și care permite determinarea liniei de 
vizare dela ochiul observatorului la obiectivul 
vizat, cum și, uneori, câmpul instrumentului. 

s. ~ cu reflexiune. V. Reflex-Vizor, 

9, Vizual, plan ~ [Bu3yanbnbiii (3pureJb- 
HbIĂ) man; plan visuel; Blickebene; vertical 
aiming plane; látási sik]. Bls.: Planul determinat 
de verticala locului din punctul de observație și 
de ţinta (punctul, linia mij'ocie verticală) vizată. 

10. Vlaicu, avion ~ [camoaer Baaliky; avion V.; 
V. Flugzeug; V.'s aeroplane; V. repülőgép]. Av.: 
Avion având ca piesă centrală un tub de aluminiu 
lung (10 m), care susține cârmele din faţă, 
cele două elice, aripele, nacela pentru motor și 
pilot, cum și planele auxiliare de coadă (în formă 


de cruce), comenzile fiind situate în fața aripei 
(avion de tip „rață”); prin poziția lor, cârmele 
sunt foarte eficace, dând avionului o maniabili- 
tate deosebită. Aripa, cu un mic diedru în sus, de 
construcţie foarte simplă, e formată dintr'o ramă 
de lemn de brad, fără nervuri, pe care e întinsă 
pânza. Cârmele sunt rame de frasin curbat; am- 
penajul cruciform de coadă are rolul planelor 
fixe dela ampenajele recente. Nacela are forma 
unei bărci, motorul fiind așezat la înălțimea scau- 
nului pilotului; rezervorul de benzină e situat dea- 
supra aripei.  Roţile trenului de aterisaj sunt 
înzestrate cu frâne. — Avionul, foarte uşor, con- 
struit de Aurel Vlaicu în anul 1910 la București, 
era echipat cu un motor Gnâme-Rhâne; între 
motor și elice se găsea un reductor, inovație 
introdusă de constructor, ca şi comenzile din față 
aripei. Motorul antrena două elice contrarotative, 
prin transmisiune cu lanț, în scopul anulării 
cuplului de răsturuare, inovație introdusă de 
asemenea de constructor, 

Cu acest avion, Vlaicu a executat sboruri în 
vara anului 1910. Cu un al doilea avion de același 
tip, construit de el în anul 1911, a obținut rezul- 
tate remarcabile la concursul internațonal dela 
Aspern (lângă Viena), în lunie 1912; cu acest 
aparat, el s'a prăoușit în Septemvie 1913 la 
Băneşti, în încercarea de a trece Carpaţii în sbor. 
Al treilea avion construit de Vlaicu, având două 
locuri, a fost terminat după moartea lui; ela 
adus noutăţi constructive, însă a fost abandonat 
din neglijenţă și apoi distrus în timpul primului 
războiu mondial. 

1. Voal [ByaJb; voile; Schleier; veil; fâtycl). 
Ind. text.: Țesătură simplă, ușoară, transparentă, 
executață din fire de bumbac sau de mălase, 
răsucite mai mult, repartizate în urzeală și în 
bătătură, câte două răsucite spre dreapta și câte 
două spre stânga. Datorită numărului mare de 
răsucituri pe unitatea de lungime, țesătura intră cu 
10:::12% în apretură, căpătând un aspect oarecum 
granulos. 

2. Voal [Byanb; voile; Schleier; veil, fog; 
fátyol]. Foto.: 1. Înnegrire reziduală a unui ma- 
terial, fotografic neexpus, datorită fabricației sau 
developării. Efectul voalului se suprapune înne- 
gririi datorite expunerii, deplasând curba de în- 
negrire paralel cu ea însăși, în lungul axei ordo- 
natelor. V, Înnegrire, curbă de =. — 2. Înnegrire 
accidentală a unui material fotografic, produsă 
de lumină difuză parazită. — Lipsa de precizie 
a imaginii radiologice, datorită razelor difuzate 
sau, în cazul radiogramelor, expunerii excesive 
sau developării defectuoase, se numește voal 
radiologic. 

. Voalare [ByannpoBanue; voiler; Schleiern; 
veiling; fâtyolosodâs]. Foto.: Producerea unui voal 
pe un material fotografic, în urma acţiunii radiaţiei 
(luminii) difuze parazite (v. Voal 2). 

4 Vocar. Meti.: Aliaj dur în formă de praf 
(grăunțe), fuzibil la flacăra arcului electric. Are 
următoarea compoziţie chimică: 88% wolfram, 
10% carbon, 0,5% siliciu și 1,5% fier; duritatea sa 


495 


e: 74:::78 Rockwell A. Se întrebuințează ca 
material dur la încărcarea uneltelor cari lucrează 
în roce dure şi în condițiuni grela: sape de foraj, 
tăișuri de stredele, fălci de concasor, dinți de 
excavator, etc. (N. C.). 

s. Voelkerit [B51brepur; voelkerite; Vălkerit; 
voelkerita; voelkeri']. Mineral.: Apatit în care doi 
atomi de fluor sunt înlocuiți cu un atom de oxigen. 

e. Vogesit [Boxecur; vogâsite; Vogesit; vo- 
gesite; vogéził]. Petr.: Rocă eruptivă bazică, din 
grupul lamprofirelor. E formată din ortoză și horn- 
blendă, cu puțin plagioclaz şi diopsid. 

7. Voglit [poruur; voglite; Voglit; vogiite; 
voglit]. Mineral.: 2U(COg'2, CaCO, Cug(COs)z, 
14H20. Carbonat de uraniu, de calciu şi de cupru, 
natural, de coloare verde. 

s. Voigt, corp ~ [reno Poiirr; corps Voigt; 
Voigtscher Körper; Voigt's kody; Voigt-lest]. 
Fiz., Tehn.: Material solid şi isotrop, care are pro- 
prietatea că tensiunile sale tangenţiale 7; sunt 


egale cu suma a doi termeni, dintre cari unul e 

proporțional cu deformațiile specifice (v.) cores- 

punzătoare %,, iar al doilea e proporțional cu 

vitesele de deformaţie specifică (v.) corespunză- 

toare. Ecuația caracteristică a corpului Voigt e deci: 
Tik 


„K Ora 1 
tae TERG 
unde G e modulul de elasticitate transversală, 
iar K e o mărime care are rolul unei mărimi de 
frecare interioară. 

Corpul Voigt și corpul (mai general) Maxwell- 
Voigt prezintă interes în probleme de plasticitate 
(v.) şi de rezistență a materialelor, 

9. Voiu [KaMbIIIHTOBbIEe NJIETEHKH; tresse 
de massette; Rohrgetlecht; roithe; nâdfonat]. Pisc.: 
Impletitură de papură, cu care se leagă pleterul 
şi gardurile pescărești (v. Garduri pescărești), 

10. Volan [MaxoBHEk, pyb; volant; Lenkrad; 
hand-wheel, steering wheel; kormánykerék]. Tehn.: 
1. Piesă în formă de roată cu spiţe, la care obada 
are aproximativ forma de tor, şi care sarvește la 
efectuarea manuală a unor comenzi. Volanul, în 
general metalic sau cu schelet metalic (îmbrăcat 
cu lemn, cu mase plastice, etc.), e folosit: la maşini- 
unelte, de exemplu pentru schimbarea viteselor; ` 
la autovehicule, pentru dirijzrea roților directoare; 
la tablouri de distribuţie, de exemplu pentru co- 
manda unor întreruptoare; etc.. Uneori se incas- 
trează pe obada volanului unu sau mai multe 
degete, cari înlesnesc manevrarea lui. — 2. Sin. 
Volant, 

u. ~ inclinabil, V. Manșă. 

12. Volant [MaXOBHK; volant; Schwungrad; fly- 
wheel; lenaitőõkerék]. Mş.: Roată cu mare moment 
de inerție, montată pe arborele unei mașini cu 
piston, de forță sau de lucru, și care ser- 
veşte la uniformizarea cuplului motor în cursul 
unui ciclu, respectiv a turației, prin acumularea 
temporară a excesului de energie cinetică (când 
cuplul motor e mai mare decât cuplul rezistent), 
însoțită de o ușoară creștere a vitesei unghiulare, 
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pentru a o ceda când cuplul motor e mai mic decât | generatoare de curent continuu; è= 1/300 pentru 


cuplul rezistent. — La mașinile cu piston, forţele 
periferice variază în cursul unui ciclu, deoarece 
presiunea în cilindru și vitesa pistonului varia- 
ză în timpul cursei pistonului; volantul echi- 
librează aceste forțe variabile, datorită energiei 
cinetice acumulate, obținându-se astfel un cuplu 
motor mai uniform la arborele motorului. Volantul 
poate fi folosit: ca roată de transmisiune (prin 
curea sau cablu); la mașinile de forță cuplate 
direct cu generatoare electrice, la cari sunt mon- 
taţi, de obiceiu, pe volant, polii mașinii electrice; 


“ca organ de antrenare a motorului (la pornirea 


cu un demaror), cum și ca suport pentru orga- 
nele mobile ale unui cuplaj (de ex. la motoare 
de automobil). 

Condiţiunea ca energia absorbită de volant să 
fie egală cu cea cedată, se exprimă prin relaţia: 
L=M v, 
în care M e masa volantului, v e vitesa periferică 
medie a centrului de greutate al secțiunii coroanei 
(considerându-se că cea mai mare parte din masa 

volantului se găsește în coroană), iar 


è= (Una "E min) Um ca (asa F3 Amin) lnm 
e gradul de neregularitate avitesei, (v,, și n, fiind 
vitesa, respectiv turația medie de regim), care 


|. Volant din două bucăţi asamblate prin şuruburi. 
1) butuc; 2) spiță; 3) coroană; 4) legătură cu şuruburi. 


depinde de felul mașinii antrenate și de mașina 
de forță, și care poate avea valorile: 2 = 1/20..:1/30 
pentru pompe, suflante, mașini de forfecat și ștanțat; 
3=1/35:::1/40 pentrutransmisiuni în ateliere; 2=1/40 
pentru maşini de ţesut și pentru mașini de fabricat 
hârtie;2 = 1/50 pentru mori; è = 1/100:::1/200 pentru 


generatoare de curent alternativ, etc. 

În practică, energia acumulată de volant se 
exprimă în funcțiune de momentul de giraţie GD} 
(kgm?) al volantului — prin relația: 


Po. 
5; GDi 3550 
în care G (kg)e greutatea volantului, Do (m) diame- 
trul cercului care trece prin centrul de greutate al 
secțiunii coroanei volantului, n (rot/min) e turația 
nominală. 

Construcția și materialele folosite depind de 
turația mașinii, și anume: pentru turații joase (la cari 
v= 25-::45 m/s) volantul se construește din fontă, 
ca roată cu diametru mare și cu spiţe, monobloc 
sau din mai multe bucăţi asamblate prin șuruburi 
sau pene (v. fig. 1); pentru turații înalte (la cari 
v<150 m/s) se construește în formă de disc, din 
fontă specială sau din oţel turnat. 

Solicitările la cari e supus volantul sunt: forţele 
de întindere a coroanei, datorite forţei centrifuge, 
și forțele cari provoacă încovoiere, datorite rigidi- 
tății spițelor (cari sunt cu atât mai mari, cu cât nu- 
mărul de spiţe e mai mic); tensiunile din turnare ale 
spițelor, cari sunt importante și pot fi eli- 
minate prin măsuri speciale de răcire la turnare, 
prin racordări și, eventual, prin segmentarea bu- 
tucului între spiţe, 
spaţiile dintre seg- 
menți fiind um- 
plute, prin turnare, 
cu aliaje de zinc, 
iar segmenții, le- 
gați prin inele de 
fretare (v. fig. I1). 
Pentru evitareacon 
centrăriitensiunilor 
înlocurile de racor- 
dare a spițelor cu 
coroana, se con- 
struesc coroane cu 
secțiuni în formă 
de T, I saun, 
ceea ce permite 
de asemenea o 
îmbinare bună a 


II. Volant cu buiuc segmentat. 
volantului dindouă 1) butuc segmentat; 2) spită; 3) co- 


bucăţi. Pentru evi- 
tarea concentrației 
de material între spiţe (de ex. în locurile de 
legătură ale coroanei), volantul de fontă se toarnă, 
în general, dintr'o bucată, separarea celor două 
părți la locurile de legătură efectuându-se după 
prelucrare. Pentru volantul cu turație înaltă se folo- 
seşte legătura din fig. III a, în centrul de greutate 
al secțiunii coroanei, fără concentrare de material, 
iar pentru volantul cu turație joasă se folosesc le- 
găturile din fig. III b și III c; uneori, locul de 
legătură e legat direct cu butucul, pentru a evita 
efectul de încovoiere, cea mai sigură fiind însă 
legătura în spiţe (v. fig. III d). Volantul cu dia- 
metru foarte mare se construește cu spiţe forjate; 


roană; 4) inel de fretare. 


uneori, pentru realizarea unei prinderi uniforme 
a coroanei se utilizează discuri pline în locul 
spițelor, evitând astfel solicitările de încovoiere în 
coroană — Sin. Volan. 
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Din punctul de vedere al modului de deschi- 
dere, se deosebesc volete amovibile, volete 
glisante, volete pliante și volete rabatante, a căror 
deschidere, respectiv închidere, se fac la fel ca 


d 


HI. Legături. 


a) legătură în centrul de greutate aljsecțiunii coroanei; b) 


ıı Volantului, momentul ~ [MOMeHT Maxo- 
BaKa; moment du volant; Schwungsradmoment; 
flywheel moment; lenditőkerék-nyomaték]. V. sub 
Volant. 

=. Volatil [neryuniă; volatile; flüchtig; volatile; 
illó, illékony]. Fiz.: Calitatea unei substanțe de 
a se evapora ușor la temperatura ordinară, dato- 
rită tensiunii de vapori mari la această tem- 
peratură. 

s Volatilitate relativă [ornocunTenbnhaa neTy- 
yecTb; volatilité relative; relative Flichtigkeit; 
relative volatility; relativ- illóság]. Fiz.: Raportul 
dintre tensiunile de vapori a două corpuri din- 
tr'un amestec binar, la o aceeaşi temperatură. 
Pentru un interval restrâns de temperatură se 
poate presupune, pentru cele mai multe ames- 
tecuri, că volatilitatea relativă e constantă. 

+. Volatilizare [yneryunBanue; volatilisation; 
Schnellverdunstung; volatilization; elillanâs). Fiz.: 
Evaporare rapidă la temperatura ordinară. 


s. Volbortit [BONb6OpTHT; volborihite; Vol- 
borthit; volborthite; volborthit]. Mineral.: CaCu 
[OH|VO4]. Vanadat hidratat de cupru și calciu, 
natural. Se găsește sub formă de plăci mici hexa- 
gonale, de coloare verde-măslinie sau galbenă. — 
Sin. Tangeit. 

s. Volet [craBeub; volet; Fensterladen; win- 
dow shutter; volet]. Arh.: Oblon de lemn sau 
de metal, format dintr'unu sau din mai multe 
panouri mobile, așezate în spatele unei deschi- 
deri amenajate într'un perete al unei uşi, al unei 
ferestre sau vitrine, pentru a realiza o închidere 
mai sigură. Panourile pot fi executate sub forma 
de perete plin sau cu goluri; ele pot fi făcute, 
fie dintr'o singură bucată, fie din scânduri asam- 
blate sau din tăblii fixate pe un cadru (alcătuit 
din frizuri), ori pot fi alcătuite dintr'o persiană (v ), 
pentru a permite ventilația și iluminarea încăperii, 
când voletul e închis, împiedecând vederea din 
exterior (volet-persiană), 


și c) legături în coroană, prin fretare; d) legătură în spiţe. 


la obloanele cu numirea corespunzătoare (v. sub 
Oblon). 

Termenul oblon se aplică tuturor dispozitivelor 
alcătuite din panouri şi folosite pentru a asigura 
închiderea unei deschideri amenajate într'un pe- 
rete, a unei uși sau ferestre, indiferent de poziția 
lor și de modul de închidere și deschidere; ter- 
menul volet se aplică numai obloanelor montate 
la interior. — Sin. Voleu (pl. voleuri). 


7, Volet de curbură [sakpblnok; volet de 
courbure; Spreizklappe; wing camber adjustable 
slot; terpesz fékszárny]. Av.: Dispozitiv hipersus- 
tentator format dintr'o aripioară dispusă pe intra- 
dosul aripei, începând dela bordul de fugă, și 
care se rotește în jurul unui ax paralel cu an- 


vergura. Axul de rotație e situat pe linia opusă 
bordului de fugă, obținându-se asifel o mărire 
a curburii pe fața inferioară a planului, în timp 
ce extradosul rămâne nemodificat. Efectul con- 
sistă într'o mărire a unghiului de incidenţă și deci 
a portanței profilului, cum și înir'o modificare 
importantă a rezistenţei la înaintare și a coeficien- 
tului de moment la portanță nulă. 

s. Volgian [Bomcruii apyc; Volgien; Volgian; 
Volgian; Volgiân]. Geol.: Etaj echivalent al Jura- 
sicului superior (Portlandian) în marea platformă 
podolică rusă, caracterizat prin genurile: Aucella 
(lamelibranhiat), Virgatites şi Cadoceras (amoniţi). 

9. Volhinian [Bonbincrniă; Volhynien; Volhy- 
nian; volhynian; Volhyniân). Geol.: Partea infe- 
rioară a Sarmațianului din Podișul Moldovei. 

10% Voloc. Ind. țăr.: Plasă de prins peşti, având 
cca 50 m lungime și 10 m lățime. (Termen folosit 
în Moldova). — Sin. Luptaciu. 

1. Volomit. Metl.: Aiiaj care face transiția între 
produsele turnate și cele obținute pe cale metalo- 
ceramică, întrebuințat la armarea pieselor de 
mașini supuse unei uzuri mari. Are următoarea 
compoziție chimică: 87,5% wolfram; 4,5% carbon; 
2,8% fier; 3,9% molibden și 1,3% diverse. (N. C.). 


32 


498 


1. Volt [BonbT; volt; Volt volt; volt]. El.: 
Unitate de măsură (absolută, respectiv internaţio- 
nală) în sistemul de unități MKSA a tensiunii 
electrice (în sens larg), în particular a tensiunii 
electromotoare și a diferenței de potenţial electric. 
Un volt absolut e tensiunea electrică din lungul 
unui fir conductor, între două puncte ale lui, 
când trece prin el un curent constant de un 
amper absolut și puterea disipată între aceste 
două puncte e de un watt absolut. Un volt inter- 
național e tensiunea electrică (în sens restrâns) 
din lungul unui fir conductor cu rezistența elec- 
trică de un ohm internaţional prin care trece un 
curent electric cu intensitatea de un amper inter- 
național. Între voltul internaţional și cel absolut 
există relația 1 V;,„,=1,00035 Vas. — Ca sursă 
de comparaţie în măsurările de tensiune se folo- 
sesc pile-etalon (v.). 

2. ~-amper [Bob TaMnep; volt-ampere; Volt- 
Ampere; volt-amper; volt-amper]. El.: Unitate de 
măsură (absolută, respectiv internaţională) pentru 
puterea electromagnetică aparență, în sistemul 
de unități MKSA. Un volt-amper (absolut) e 
puterea aparentă pe care o schimbă (în regim 
cuasistaționar) un circuit electric, pe la borne, cu 
exteriorul său, când tensiunea, lui la borne, are 
valoarea efectivă de 1 V absolut și curentul de 
care e parcurs are valoarea efectivă de 1 A 
absolut. 

s. ~-amper reactiv: Sin. Var (v.). 


a ~ pe centimetru [BOJIbT Ha CAHTHMETp; 
volt par centimètre; Volt per Zentimeter; volt 
per centimeter; volt per centiméter]: Unitate de 
măsură pentru intensitatea câmpului electric. Un 
volt pe centimetru e intensitatea pe care o are 
un câmp electric într'un punct în care ar exercita 
o forță de 10? newtoni (107 dyn) asupra unui 
corp punctual care are sarcina de un coulomb. 


5. ~ pe metru [BOJbT Ha METp; volt per 
mètre; Volt per Meter; volt per meter; volt per 
mâter]: Unitate de măsură (absolută, respectiv 
internaţională) a intensității câmpului electric în 
sistemul de unități MKSA. Un volt (absolut) pe 
metru e intensitatea pe care o are un câmp 
electric într'un punct în care câmpul ar exercita 
forța de un newton asupra unui corp punctual 
care are sarcina electrică adevărată de un cou- 
lomb (absolut). 


e. Voltă [ranc; amure; Halse; tack; ătfarolăs, 
fordulás]. 1. Nav. m.: Schimbarea bordului din 
care nava cu vele primește vânt. Navigația în 
volte, respectiv în zig-zag, e necesară când nava 
nu poate înainta într'o anumită direcţie, oricât ar 
fi de strâns vântul, deoarece această direcție se gă- 
sește în sectorul neutru, în care acţiunea vântului 
e nulă. Se deosebesc: volte în vânt, când, pentru 
a schimba vântul dintr'un bord în celălalt, nava 
trece cu prora prin vânt, adică taie cu prora 
direcția vântului — și volte sub vânt, când nava 
trece cu pupa prin vânt, 


7. Voltă [muar; tour d'un cordage; Schlagtârn: 
Tauwindung; turn, fake; csücsök kötél]. 2. Nav. m., 
Nodul format de o 
parâmă, când în- 
conjură un obiect 
(tobă de cabestan, 
coloana unei ba- 
bale, etc.). Exem- 
ple: 

Voltă la cavi- 
lă: Voltă folosită la 
legarea manevre- 
lor curente la o 
cavilă a cercului 
de caviliere, pe un 
arbore (v. fig. a).— 

Voltă la ta- 
chet: Volta unei 
manevre în jurul 
unui tachet prins 
de copastia para- 
petului sau de pun- 
te. E folosit de a e 
asemenea pentru Volte. 


legareacurentului, a) voliš la cavilš; b) voltă la tachet; 
adică a capătului <) voltš la babale; d) și e) voltă la 
liber al unei maca- scondru; 1) manevră curentă; 2) ca- 
rale (v. fig. b). — vilieră; 3) cavilă; 4) tachet; 5) parâmă; 


Voltă la o 6) baba dublă; 7 dru. 
baba dublă: Voltă na duca 


folosită pentru legarea parâmelor de manevră și 
de acostare. Această voltă se obține făcând unu 
sau mai multe opturi în jurul celor două coloane 
ale babalei (v. fig. c). Pentru ca parâma să nu 
se desfacă, capătul liber se leagă cu o sfilată. — 

Voltă la scondru: Voltă obţinută prin încon- 
jurarea parâmei de două ori în jurul scondrului, 
şi trecând-o apoi pe sub acasta (v. fig. d și e). 

s. Voltait [Bonraur; voltaite; Voltait; voltaite; 
voltait]. Mineral.: KeFes Fe + (SO4)2, 18 H20. Sulfat 
de fier și de potasiu, natural, de coloare verde în- 
chisă până la neagră, cu duritatea 3 și gr. sp. 2,6-2,8. 


9. Voltametru [BonbTrameTp ;voltametre; Volta- 
meter; voltameter; voltamster]. Elt.: Instrument 
de măsură pântru măsurarea sarcinii electrice 
trecute printr'un conductor, respectiv a intensității 
curentului electric, după cantitatea de substanță 
liberată la un electrod prin electroliză (v.). Cu- 
prinde, în principal, un recipient pentru electrolit 
și doi electrozi; uneori recipientul servește și ca 
electrod. 

Masa m de substanță, de greutate atomică 
(sau de grupare) A și de valență n, care apare 
în mod primar prin electroliză în timpul t la un 
electrod e: 


A y ; 
me pi 
unde Fọ=96490C e constanta lui Faraday, iar 
t 


=Í idt e sarcina electrică trecută în timpul t 
0 


prin conductor. 


După metoda prin care se măsoară masa sub- 
stanței liberate, se deosebesc voltametre de greu- 
tate, la cari se cântărește masa substanţei liberate 
(de obiceiu, în stare solidă), voltametre de volum, 
la cari se măsoară volumul de gaz liberat, și 
voltametre de titrare, la cari se titrează chimic 
substanţa liberată. 


Pentru măsurări precise, de etalonare a amper- 
metrelor (în amperi internaționali), se folosește 
voltametrul cu argint, care are drept catod un 
recipient de platină pe care se depune argintul — 
şi drept anod, o bară sau o elice de argint pur. 
Spre a împiedeca desprinderea particulelor de 
argint de pe anod, ceea ce ar da erori de măsu- 
rare, se înfășură anodul cu tifon, sau se așază pe 
fundul recipientului un pahar mic de sticlă. Ca 
electrolit se întrebuințează o soluție de 30 g 
azotat de argint în 100 g apă distilată, fără clor. 
Densitatea curentului electric la catod în timpul 
măsurării se alege egală cu cca 2 A/dm2. 


1. Voltampermetru [Boubramnepmerp; volt- 
ampermătre; Voltampermeter; (combined) volt- 
ampermeter;  voltampermster]. Elt.: 1. Instru- 
ment electric de măsură indicator, combinat, 
care cuprinde într'o cutie comună un voltmetru 
și un ampermetru. Se folosește în special |a 
măsurări simultane de tensiune și de curent în 
instalațiile electrice, pentru determinarea puterii 
aparente. — 2. Instrument electric de măsură 
indicator, care poate fi folosit succesiv, fie ca volt- 
metru, fie ca ampermetru. Cuprinde, în principal, 
un singur galvanometru sensibil, al cărui circuit 
de măsură se leagă — prin deplasarea unui co- 
mutator — fie în serie cu rezistențe adiționale 
(când e folosit ca voltmetru), fie în paralel cu 
shunturi (când e folosit ca ampermetru). 


2. Voltmetru [BonbTMeTp; voltmătre; Span- 
nungsmesser, Voltmeter, Voltmesser; voltmeter; 
voltmétłer]. Elt.: Instrument electric de măsură 
indicator, folosit la măsurarea tensiunii electrice 
sau a tensiunii electromotoare. 

De obiceiu, voltmetrele indică tensiunea măsu- 
rată direct în volți, sau în multipli sau submultipli 
de volţi, ca multiplu folosindu-se de cele mai 
multe ori kilovoltul, iar ca submultiplu, milivoltul; 
în ultimele două cazuri, instrumentele corespun- 
zătoare se numesc kilovoltmetru, respectiv mili- 
voltmetru. Voltmetrele pentru curent alternativ 
indică valoarea efectivă a tensiunii măsurate. 


Pentru măsurarea directă, cu voltmetrul, a ten- 
siunii electrice la bornele unui circuit electric sau 
a unui element al circuitului, în regim staționar 
sau cuasistaționar, se leagă conductele exte- 
rioare ale voltmetrului (presupuse perfect con- 
ductoare) la bornele respective (v. fig. a); la 
frecvențe înalte, conductele voltmetrului mai tre- 
bue duse de-a-lungul unei linii a tensiunii la 
borne, spre a împiedeca măsurarea și a tensiunii 
părții solenoidale a câmpului electric (măsurarea 
tensiunii electrice induse în conducte) și, deci, 
abateri ale indicaţiei voltmetrului față de valoarea 
tensiunii la borne, 
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Volimetrele se construesc cu impedanţă inte- 
rioară foarte mare, atât pentru a mări precizia 
măsurărilor — care .e cu atât mai mare, cu cât 
raportul dintre impedanţa interioară a voltmetrului 


+ 


= sută 
RIT RIT RESIT 


9 b c 


Legarea volimetrelor. 
a) legare directă; b) legare cu rezistențe adiționale în serie; 
c) legare în secundarul unui transformator reductor de ten- 
siune; +) şi —) linie de curent continuu; R), $) şi T) faze; 
U) şi V) bornele primare și u) şi v) bornele secundare ale 
transtormatorului reductor de tensiune. 


și cea exterioară e mai mare — cât și pentru a 
le reduce consumul propriu. În acest scop, cum 
şi pentru extinderea intervalului de măsură, ser- 
vesc rezistențele adiţionale, cari se leagă în serie 
cu înfășurarea mecanismului de măsură, în inte- 
riorul sau în exteriorul cutiei voltmetrului (v. fig. b). 

Intervalele de măsură ale voltmetrelor (afară 
de cele electrostatice) sunt cuprinse între 10 și 
750 mV și între 1,5 și 6000 V, cele în milivolți 
aplicându-se numai la voltmetrele cu cadru mo- 
bil (v.). Rezistenţe adiţionale separate se con- 
struesc pentru curenții nominali de 3; 7,5 și 30 mA. 

Pentru măsurarea directă a tensiunilor alterna- 
tive mai înalte decât 600 V nu se construesc 
voltmetre; măsurarea acestor tensiuni se face in- 
direct, folosind volimetre de 100 V, legate în 
secundarul transformatoarelor reductoare de ten- 
siune (v. fig. c). 

După locul în care sunt destinate să fie folo- 
site, se deosebesc voltmetre portative, de labo- 
rator, de pupitru de comandă și de tablou de 
distribuţie. 

După numărul de scări, se deosebesc voltmetre 
cu o scară și cu mai multe scări. 

După felul mecanismelor lor de măsură (v. sub 
Instrument electric), se deosebesc: 

Voltmetru cu cadru mobil: Voltmetru cu 
mecanism de măsură cu cadru mobil. Voltmetrele 
cu cadru mobil pot fi folosite numai în curent 
continuu; scara lor de măsură e lineară. Sunt in- 
strumente foarte precise, fiind puțin influențate de 
câmpurile magnetice exterioare, din cauza intensi- 
tății mari a câmpului magnetic propriu — și de 
variațiile de temperatură, a căror influență poate 
fi practic eliminată printr'un montaj de compensație 
termică; consumul lor propriu e neglijabil (cca 
0,7:::0,8 W la un voltmetru de 150 V). 

Se construesc mai ales ca milivoltmetre de 
laborator, intervalul de măsură putându-se lărgi 
cu ajutorul rezistenţelor adiționale. Se folosesc în 
deosebi la măsurări de precizie în laborator, — 
Sin. Voltmetru magnetoelectric, 
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Voltmetru cu fier moale. V. Voltmetru elec- 
tromagnetic. 

Voltmetru cu fir cald. V. Voltmetru elec- 
trotermic. 

Voltmetru cu inducție: Voltmetru cu meca- 
nism de măsură cu inducţie. Voltmetrele cu in- 
ducție pot fi folosite numai în curent alternativ 
de frecvenţă industrială; scara lor e aproximativ 
linear., Indicaţiile lor depind de frecvenţă și, în 
mare măsură, de temperatura mediului înconju- 
rător. Se folosesc rar, fiind mai costisitoare și mai 
puțin precise decât voltmetrele electromagnetice. 


Voltmetru cu redresor: Voltmetru alcătuit 
dintr'un mic redresor cu cuproxid sau cu seleniu, 
în legătură cu un mecanism de măsură cu cadru 
mobil. Volimetrele cu redresor pot fi folosite în 
curent continuu și în curent alternativ. Compor- 
tarea lor în serviciu e asemănătoare cu aceeaa 
voltmetrului termoelectric (v.). 


Voltmetru electrodinamic: Voltmetru cu me- 
canism de măsură electrodinamic. Volimetrele 
electrodinamice pot fi folosite în curent continuu 
şi în curent alternativ; scara lor e aproximativ 
pătratică, Indicațiile lor sunt influențate numai la 
frecvenţe înalte; până la frecvențe de 200 Hz, 
eroarea lor de frecvenţă e sub 0,3%. Tempera- 
tura nu influențează mult indicațile; în schimb, 
câmpurile magnetice exterioare le influențează 
apreciabil (peste 3% la 5 Oe). Se folosesc aproape 
excluziv ca instrumente de laborator, pentru mă- 
surări de precizie. 

Voltmetru electromagnetic: Voltmetru cu 
mecanism de măsură electromagnetic. Voltms- 
trele electromagnetice pot fi folosite în curent 
continuu și în curent alternativ; scara lor e pătratică. 

indicațiile lor în curent continuu sunt mult in- 
fluenţate de istereza miezului magnetic; în curent 
alternativ, erorile datorite isterezei sunt neglija- 
bile; apar însă erori datorite curenților turbionari; 
din aceste motive, indicaţiile în curent continuu 
diferă de cele în curent alternativ. Sunt mult in- 
fluențate de câmpurile magnetice exterioare (afară 
de construcţiile astatice) și de variațiile de tem- 
peratură. Au un consum propriu relativ mare 
(48 W). 

Fiind instrumente simple, robuste şi ieftine, 
sunt mult folosite (ca voltmetre industriale, por- 
tative sau de tablou) pentru măsurări în cari nu e 
nevoie de precizie mare.— Sin. Voltmetru cu fier 
moale. 


Voltmetru electrostatic: Voltmetru cu me- 
canism de măsură electrostatic. Voltmetrele elec- 
trostatice pot fi folosite în curent continuu și în 
curent alternativ. Au scară pătratică. Indicaţiile 
lor nu depind de frecvenţă. Consumul lor pro- 
priu e neglijabil. Ele desvoltă cuplu mic. Se fo- 
losesc, ca voltmetre cu oglindă, pentru măsurări 
de laborator, iar ca voltmetre cu ac, pentru mš- 
surarea directă a tensiunilor înalte. 

Voltmetru electrotermic: Voltmetru cu me- 
canism de măsură electrotermic (cu fir cald sau 
çu rezistență). Volimetrele electrotermice pot fi 


folosite în curent continuu și în curent alternativ. 
Scara lor e pătratică. Indicaţiile lor nu depind 
de frecvenţă și nu sunt influențate de câmpurile 
magnetice exterioare; în schimb, depind direct 
de variațiile de temperatură. — Nu suportă supra- 
sarcini. Se folosesc aproape excluziv pentru măsurări 
în înaltă frecvenţă. — Sin. Voltmetru cu fir cald. 

Voltmetru ferodinamic: Volimetru cu me- 
canism de măsură ferodinamic, variantă a volt- 
metrului electrodinamic. Deoarece indicaţiile lui 
depind în mare măsură de frecvenţă și instru- 
mentul are o construcție complicată, e folosit 
rar, ca voltmetru de tablou. 

Voltmetru magnetoelectric, V. Voltmetru 
cu cadru mobil. 

Voltmetru termoelectric: Voltmetru cu me- 
canism de măsură termoelectric. Voltmetrele ter- 
moelectrice pot fi folosite în curent continuu și 
în curent alternativ. Au un consum propriu mic 
și nu sunt influențate de câmpurile magnetice 
exterioare și de frecvenţa tensiunii măsurate. In- 
dicaţiile lor depind de valoarea medie a tensiunii 
măsurate; de aceea, cele pentru valorile efec- 
tive ale tensiunilor dau indicaţii valabile numai 
în regim pur sinusoidal. Se folosesc pentru mă- 
surarea tensiunilor joase în joasă frecvență și în 
înaltă frecvenţă. 


1, Voltmetru de maxim [MarcumaJIbHEIii 
BOJIbTMETp; vo'tmâtre de maximum; Maximum- 
Voltmeter; maximum voltmeter; maximális volt- 
métłer]. V. sub Voltmetru de sincronizare. 


2, ~ de sincronizare [CHHXpOHH3AHOHHbIÄ 
BOJIbTMETp; volłmètre de synchronisme; Syn- 
chronisiervoltmeter, Synchronisierungsvolimeter; 
synchronising voltmeter; szinkronozási voliméter]: 
Voltmetru cu deviații în ambele părți şi cu 
diviziunile mai rare în jurul unei valori centrale 
a scării de măsură, folosit la sincronizarea alter- 
natoarelor și a rețelelor electrice. În montajele 
prin stingere se folosesc voltmetre de sincroni- 
zare cu valoarea zero ca valoare centrală, numite 
voltmetre de zero, iar în montajele prin aprin- 
dere se folosesc voltmetre cu valoarea dublă a 
tensiunii de fază ca valoare centrală, numite 
voltmetre de maxim. Spre a putea fi folosite 
la sincronizare, aceste voltmetre trebue să fie 
dimensionate pentru dublul tensiunii de fază. 
Voltmetrele de zero pot fi folosite și în labora- 
toare, pentru constatarea lipsei tensiunii între două 
puncte ale unor circuite electrice, când nu e 
necesară o precizie prea mare. V. și sub Sincro- 
nizare și sub Sincronoscop. 


3. ~ dezero[nyNeBOă BONETMETp; voltmătre 
de zero; Nullvoltmeter; nouaht voltmeter; null- 
volimâter]. V. sub Voltmetru de sincronizare. 


a ~ dublu [aBOinoii BONETMETp; voltmătre 
double; Doppelvoltmeter; double voltmeter; keităs 
voltmeter]: Instrument electric de măsură, care 
cuprinde două voltmetre (de obiceiu electro- 
magnetice sau electrotermice) montate suprapus 
într'o cutie comună — și ale căror ace dau 
indicaţii pe o scară comună sau pe două scări 


alăturate. Servește la determinarea ordinii de 
succesiune a fazelor generatoarelor cari urmează 
să fie puse în paralel şi a momentului de punere 
în paralel, fiecare dintre voltmetrele componente 
fiind dimensionat pentru dublul tensiunii de fază 
respective. V. și sub Sincronizare.— Sin. Dublu 
voltmetru. 


1. Voltmetru electronic [5nekTponHblă BOJIbT- 
METp; voltmătre électronique; R&hrenvoltmeter; va- 
cuum tube voltmeter; elektroncsâves voltméter]: 
Voltmetru care cuprinde unu sau mai multe tuburi 
electronice servind, în princ pal, la redresarea, 
eventual și la amplificarea tensiunii de măsurat 
— şi un mecanism de măsură pentru curent 
continuu (de obiceiu cu cadru mobil sau electro- 
static), care măsoară tensiunea redresață. 

Caracteristicele voltmetrelor electronice depind 
esențial de caracteristicele redresorului și amplifi- 
catorului săucu tuburi electronice. Voltmetrele elec- 
tronice au următoarele caracteristice comune: indi- 
caţiile lor sunt practic independente de frecvență 
între limite foarte largi; impedanţa lor proprie de 
intrare e foarte mare, asifel că energia electrică pe 
care o consumă din circuitul asupra căruia se 
execută măsurările e neglijabilă. Din cauza acestor 
caracteristice, volimetrele electronice sunt instru- 
mentele de măsură cele mai potrivite pentru 
măsurarea tensiunilor de audiofrecvență și de 
radiofrecvență.— 

După regimul de funcţionare al redresorului, 
se deosebesc voltmetre electronice cu funcțio- 
nare în clasele A, B și C. La funcţionarea în 
clasa A, punctul de funcţionare pe caracteristica 
redresorului se stab lește astfel, încât prin tubul 
redresor trece în permanență un curent anodic; 
dacă această caracteristică e o parabolă sau 
poate fi asimilată cu o parabolă în porțiunea 
corespunzătoare tensiunii alternative aplicate (ceea 
ce e totdeauna posibil la amplitudini mici), ten- 
siunea redresată la bornele mecanismului de 
măsură e proporțională cu pătratul valorii efec- 
tive a tensiunii alternative aplicate.— La func- 
ționarea în clasa B, punctul de funcţionare se 
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prin tub numai în cursul alternanțelor de un 
anumit sens ale tensiunii; în acest caz, tensiunea 
redresată e proporțională cu valoarea medie a 
tensiunii aplicate. — La funcționarea în clasa C, 
punctul de funcționare e deplasat atât de mult 
în sensul tensiunilor negative, încât prin tub 
trece curent anodic numai în intervale foarte 
scurte de timp, corespunzătoare vârfurilor de un 
anumit sens ale tensiunii aplicate; în acest caz, 
tensiunea redresată e aproape egală cu valoarea 
maximă a tensiunii aplicate, şi voltmetrul se nu- 
mește voltmetru electronic de vârf.— 


După felul tuburilor folosite la redresare, se 
deosebesc voltmetre electronice cu diodă, și cu 
triodă. Fig. | reprezintă scheme de montaj carac- 
teristice ale voltmetrelor electronice cu diodă, 
și anume montajul serie (v. fig. la) și montajul 
derivație (v. fig. 1b).— Dacă se elimină conden- 
satorul C în montajul serie, respectiv se scurt- 
circuitează bornele lui în montajul derivație, 
voltmetrul funcționează în clasa B și mecanismul 
de măsură indică valoarea medie a tensiunii 
redresate. Prezența condensatorului C în aceste 
montaje are ca efect aplatisarea variațiilor ten- 
siunii redresate. La tensiuni aplicate înalte, am- 
bele montaje pot fi folosite la măsurarea valorii 
de vârt a tensiunii aplicate, dacă suma dintre 
rezistența interioară a mecanismului de măsură și 
rezistența adițională e atât de mare, încât curentul 
anodic devine neglijabil. În acest scop se folo- 
sește ca instrument indicator un electrometru 
cu izolație bună. La măsurarea valorii de vârf a 
tensiunilor destul de înalte se folosește și mon- 
tajul cu negativare variabilă (v. fig. Ic). La 
acesta, după aplicarea tensiunii alternative de 
măsurat, se stabilește, cu ajutorul potențiome- 
trului (P), o astfel de tensiune de negativare, 
încât curentul anodic, care se citeşte la mili- 
ampermetrul (M), e readus la valoarea sa iniţială 
(apropiată de zero); valoarea acestei tensiuni de 
negativare, care se citește la volimetrul (V), e 
foarte apropiată de valoarea de vârf a tensiunii 
de măsurat. 


8 


|. Voltmetre electronice cu diodă. 
a) montaj serie; b) montaj derivație; c) montaj cu negativare variabilă; A) și B) borne de intrare; M) mecanism de 
măsură pentru curent continuu; V) volimetru; R) rezistență adițională; C) condensator; Cg) condensator de decuplare; 
P) potenţiometru; U,) tensiune de negativare. 


stabileşte cât mai aproape de punctul zero al 


Fig. II reprezintă montaje caracteristice pentru 


caracteristicei, astfel încât curentul anodic trece | voltmetrele electronice cu triodă, Fig. Ila repre- 
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zintă schema unui voltmetru electronic cu triodă, 
cu redresare anodică. El prezintă desavantajul 
că absoarbe un curent apreciabil și în lipsa ten- 


condițiuni: Volumul poliedrului e pozitiv sau nul; 
două poliedre congruente au volume egale; volu- 
mele suntaditive, adică, dacă un poliedru e descom- 


II. Voltmeire eleciroriice cu triodă. 
a) montaj cu redresare anodică; b) montaj cu redresare pe grilă; c) montaj cu negativare variabilă; A) şi B) borne de 
intrare; M) mecanism de măsură pentru curent continuu; R) rezistenţă; C) condensator de redresare; C') condensaior 
de shuntare;R.) reosiat de compensare; P) potențiometru; Ba) baterie anodică; B,) baterie de negativare; B.) baterie 
de compensare; V) volimeiru. 


Siunii alternative, dacă negativarea grilei e mai 
mică decât cea corespunzătoare tensiunii de 
tăiere a curentului anodic. Pentru aducerea la 
zero a acului mecanismului de măsură înainte 
de efectuarea măsurării, se folosește un circuit 
de compensare format dintr'o baterie (B.) și un 


reostat (R.). Fig. Ilb reprezintă schema unui 


voltmetru electronic cu redresare pe grilă; el e 
echivalent cu un voltmetru electronic cu diodă, 
urmat de un amplificator al curentului redresat. 
Fig. Ilc reprezintă schema unui voltmetru electro- 
nic de vârf, cu triodă. Cu ajutorul acestuia se 
pot măsura valorile de vârf ale tensiunii aplicate, 
compensând curentul anodic prin variația nega- 
tivării grilei. Tensiunea anodică a voltmetrelor cu 
triodă e, de obiceiu, stabilizată. În locul triodelor 
se pot folosi și pentode, în montaj echivalent. 

Pentru măsurarea tensiunilor foarte joase, de 
ordinul milivolţilor, acestea se amplifică înainte 
de redresare într'un amplificator, de obiceiu cu 
reacție negativă, care dă o amplificare uniformă 
pe o bandă largă de frecvenţe. 

Montajele cu tuburi electronice pot fi folosite 
şi la măsurarea tensiunilor continue foarte joase. 
Un voltmetru electronic de curent continuu e, 
în principiu, un amplificator în clasa A sau în 
contratimp, cu tuburi electronice, căruia i se 
aplică la intrare tensiunea de măsurat și la care 
se măsoară tensiunea de ieșire, amplificată. 

1. Voltol: Sin. Uleiu voltolizat (v.). 


2. Voltolizare [Bonbronn3anua; voltolisation; 
Voltolisierung; voltolisation; voltolizacia]. V. sub 
Uleiu voltolizat. 

s. Voltolizat, uleiu ~. V. Uleiu voltolizat. 


a. Voltzin [BoJIbiuH; voltzine; Voltzin; voltzine; 
voltzin]. Mineral.: ZnzS40. Oxisulfură de zinc, 
naturală, cristalizată în agregate hexagonale de 
coloare galbenă până la roșie, cu duritatea 4,5 
şi gr. sp. 3,66. 

s. Volum [0ő6bem; volume; Volumen; volume; 
térfogat]. Geom.: 1. Mărimea scalară asociată 
unui poliedru negrientaț în virtutea următoarelor 


pus în două poliedre fără puncte interioare comune, 
volumul său e egal cu suma volumelor părților 
în cari a fost descompus.— Aceste condițiuni 
definesc volumul numai până la un factor pozitiv 
arbitrar. Volumul paralelepipedului dreptunghic 
care are muchiile de lungimi a, b, c rezultă 
egal cu: 


V (a, b, c)=abc V (1,1,1), 


unde V (1,1,1) e volumul cubului cu muchiile 
egale cu unitatea de lungime. Factorul arbitrar 
e fixat deci prin condițiunea ca volumul cubului 
cu muchii egale cu unitatea de lungime să fie 
egal cu unitatea de volum V (1,1,1)=1; rezultă 
astfel 

V (a, b, c)=abc. 


Astfel, volumul unui tetraedru neorientat e egal cu 
o treime din produsul dintre aria unei feţe și înăl- 
țimea corespunzătoare. Volumul oricărui poliedru 
poate fi obţinut prin descompunere în tetraedre 
fără puncte interioare comune și însumarea volu- 
melor acestor tetraedre. Unui poliedru orientat, 
ale cărui elemente geometrice fundamentale sunt 
considerate într'o ordine determinată, i se aso- 
ciază ca volum o mărime scalară pozitivă, nega- 
țivă sau nulă. De exemplu, un paralelepiped are 
ca elemente geometrice fundamentale trei vec- 
tori e;, având originile într'un același vârf. Se 
orientează paralelepipedul considerând acești vec- 
tori într'o ordine determinată ej, e2, ez. Prin con- 
vențiune, volumul paralelepipedului orientat se 
exprimă prin scalarul care are ca valoare absolută 
numărul care măsoară volumul paralelepipedului 
neorientat — și căruia i se asociază semnul + 
sau semnul —, după cum triedrul (ej, ex, e3) e 
un triedru direct (drept) sau un triedru invers 
(stâng). Volumul unui poliedru orientat se eva- 
luează prin descompunere aditivă în tetraedre 
orientate, cari au un vârf comun într'un punct 
arbitrar din spațiu. Acest punct poate fi ales în 
mod arbitrar, deoarece rezultatul evaluării e inde- 
pendent de poziția acestui punct auxiliar în spațiu. 


Spre deosebire de ariile din plan, unde două 
poligoane cu arii egale se pot descompune aditiv 
în același număr de triunghiuri congruente două 
câte două, — în spaţiu, două poliedre cari au 
volume egale nu se pot descompune, în cazurile 
cele mai generale, într'un același număr de po- 
liedre congruente câte două (adică două poliedre 
de acest fel nu sunt echivalente aditiv). De 
exemplu, un cub și un tetraedru regulat, cari au 
volume egale, nu sunt echivalente aditiv. Con- 
dițiunea necesară și suficientă pentru ca două poli- 
edre să fie echivalente aditiv e ca între unghiurile 
diedre 4; %'; ale poliedrelor să existe o relație 
de forma: 


— Li Li 
Dna; = En'j a'j 


unde n; n'; sunt numere întregi pozitive, con- 
venabil alese. — 2. Mărime scalară V asociată 
unui domeniu (D), număr care — dacă există — 
e mai mare decât volumul oricărui poliedru P ale 
cărui puncte sunt toate situate în interiorul do- 
meniului (D) și e mai mic decât volumul oricărui 
poliedru P' ale cărui puncte sunt toate în exte- 
riorul domeniului (D). — El satisface condițiunile 
volumului poliedrelor. 

Se poate spune că volumul e o mărime sca- 
lară asociată unui domeniu mărginit (D), care 
satisface următoarele condițiuni: fiind dat un nu- 
măr pozitiv s arbitrar, există un poliedru având 
volumul V, şi care conține domeniul (D), cum 
şi un alt poliedru având volumul V, și care e 
conţinut în domeniul (D), astfel încât e satisfă- 
cută inegalitatea 

Vi—V: <8; 
în acest caz, limita comună a volumelor V, și Vo 
când se tinde către zero, se numește volumul 
domeniului (D). 

Volumul unui domeniu D din această clasă 
poate fi calculat în coordonate cartesiene fiind 
egal cu valoarea absolută a integralei triple 
fffdxdy dz extinsă asupra domeniului considerat. 
În coordonate semipolare (cilindrice), volumul e 
dat de valoarea absolută a integralei 


Sr dr dð dz 


iar în coordonate polare (sferice), de valoarea 
absolută a integralei 


iiie sin 6 dr dd dy. 


Condiţiunea necesară și suficientă ca un dome- 
niu (D) să admită un volum e ca frontiera S a 
domeniului să poată fi cuprinsă într'un domeniu (A), 
a cărui frontieră să fie formată de două poliedre p, 
p' aparținând — respectiv — claselor de poli- 
edre P și P' și ale căror volume V, V' să aibă 
o diferență mai mică decât un număr pozitiv 
oricât de mic. 

Dacă spaţiul e raportat la un sistem de coor- 
donate cartesiene ortogonale Oxyz și se con- 
struește o rețea de cuburi având muchiile paralele 
cu axele sistemului și de lungime egală cu %, 
volumul unui domeniu (D) e limita sumei volu- 
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melor acelor cuburi ale reţelei cari sunt conţinute 
în (D), când m tinde către zero 


V= a dx dy dz. 


Dacă frontiera domeniului e formată de o re- 
giune R a suprafeţei 


z=f(x, y) 


de proiecția R' a regiunii R pe planul xOy şi 
de cilindrul proiectant al frontierei regiunii R pe 
acest plan, există relația 


di) kf (x, y)dx dy. 


Volumul domeniului se evaluează și prin una 
din integralele de suprafață 


fisz d do, fisy do dz, Ss p dz dx. 


În cazul în care spaţiul e raportat la un sistem 
de coordonate curbilinii 2, #9, us: 
X= f(r, 2, ug), Y= fala, 2, u3), Z= fam, u2, u3) 
în cari elementul de linie are forma: 
3 
p Bik du'du"; 


j k=l 


d= (Bis 2), 


volumul e dat de 
Va fifo Vs dn duodug, 


unde g e determinantul formei pătratice din 
membrul al doilea al elementului de linie 


lsl=| gal. 


De exemplu, în sistemul de coordonate polare: 
x=r sin 0 cosg, y=r sine sing, z=r cose 
avem 


=? sin & dr de dz. 


s. Volum [rpomkocTb; volume; Volumen, 
Lautstärke; volume; volumen, hangerâ]. 1. Telc.: 
Nivelul de intensitate sonoră (v. Intensitate, 
nivel de sonoră), al semnalelor audio în 
transmisiunile de electrocomunicaţii. Aceste trans- 
misiuni se caracterizează prin unde nesinusoidale, 
a căror amplitudine variază continuu, corespunză- 
tor variației nivelului de intensitate sonoră al 
semnalelor audio transmise, astfel că măsurarea 
directă a volumului unei transmisiuni prezintă 
greutăți. Din acest motiv, volumul se măsoară 
indirect, prin măsurarea nivelului de iransmisiune (v.) 
al unei mărimi caracteristice transmisiunii de electro- 
comunicaţii (putere, curent, tensiune, etc.) în ra- 
port cu o valoare de referință standard a acelei 
mărimi, cu un instrument de măsură numit volum- 
metru (v.) standard, ale cărui caracteristice sunt 
bine precizate. Deoarece există diferite tipuri de 
volummetre, cu caracteristice diferite, volumul 
unei țranșmisiuni e determinat numai până la 9 
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funcțiune monotonă; el e complet determinat 
numai dacă se indică atât valoarea obținută prin 
măsurarea ei cu volummetrul, cât și tipul volum- 
metrului folosit. Ca volum de referință standard 
se ia, de obiceiu, volumul corespunzător unei 
unde sinusoidale cu frecvența de 1000 Hz, care, 
în regim permanent, disipă o putere de 1 mW 
într'o rezistență de 600 9, ceea ce corespunde 
unei tensiuni de referință de 0,775 V și unui 
curent de referință de 1,29 mA. 


1. Volum [TOM; volume; Band; volume; kötet]. 
4. Arte gr.: Carte legată sau broșată, având în 
general mai mult decât 10 coale de tipar. 

3.  [ToM; tome; Buch; volume; kötet]: 5. 
Diviziune a unei lucrări, care se prezintă sub forma 
unui volum (în sensul Volum 4). — Sin. Tom. 


+ ~ [TOM; volume; Band; volume; tartalom]: 
6. Cantitatea de semne tipografice, respectiv de 
hârtie, cuprinsă într'o lucrare editată sau într'o 
parte a ei independentă din punctul de vedere 
grafic; se măsoară în coale editoriale (v.S.), res- 
pectiv în coale de tipar (v.S.). — 


4 Volum cilindric [nununnpnuecruiă 06'bem; 
volume cylindrique; Walzenmasse; cylindrical vo- 
lume; köbtartalom]. Silv.: Produsul dintre supra- 
fața de bază a unui arbore și înăllimea sa totală. 
Volumul real e mai mic decât cel cilindric, de- 
oarece trunchiul arkorelui se subţiază spre vârf. 

Raportul dintre vo:umul real și volumul cilindric 
se numește coeficientul de formă al arborelui. 


5. Volum critic [pn'ruuecknii 06'beM; volume 
critique; kritisches Volumen; critical volume; kriti- 
kus térfogat]. Chim. fiz.: Volumul ocupat de o 
masă de fluid la temperatura critică și la pre- 
siunea critică. 


6 ~ molecular [Moneny/iapHeblii 0OGbemM; vo- 
lume molsculaire; Molekularvolumen; molecular 
volume; molekuláris térfogat]. Chim. fiz.: Raportul 
dintre masa („greutatea“) moleculară a unei sub- 
stanțe şi densitatea ei. E volumul ocupat de o 
moleculă-gram de substanță. Volumul molecular 
al oricărei substanțe în stare gazoasă, la tem- 
peratura de 0° și la presiunea atmosferică, e de 
22 410 cmă, 

7, ~ redus [npuBeneniblă 0GbeM; volume 
r&duit; reduziertes Volumen; reduced volume; re- 
dukâlt terfogat]. Fiz.: Raportul dintre volumul 
specific al unui fluid şi volumul său critic specific. 


s. Volum specific [ypenbuerii o6'bemM; volume 
spécifique; spezifisches Volumen; specifica' volume; 
fajlagos terfogat]. Fiz.: Volumul ocupat de unitatea 
de masă a unei substanţe, la o temperatură dată 
şi la presiune dată. Volumul specific al vapori- 
lor la tensiunea vaporilor saturanţi se numește 
volumul specific al vaporilor saturanți. 

9. Volumenometru [80JIIOMEHOMeTp; volums- 
nom&tre; Volumencmeter; volume meter; térfogat 
mérő]: Instrument care servește la măsurarea greu- 
tăţii specifice a prafului de piatră, de ciment, etc. 
pe principiul picnometrului, folosind ca lichid 
neutru benzina, 


10. Volumetrică, mașină ~. V. Volumică, ma- 
şină ~. 

11, Volumetrie [gonomerpua; volumstrie; Mak- 
=nalyse; volumetry; t&rfogat-analizis, titrimetria]. 
Chim.: Capitol al Chimiei analitice cantitative, care 
cuprinde metodele de dozare a unei substanțe 
în soluție, prin titrare, adică prin măsurarea vo- 
lumului unei soluții titrate (v.) care reacționează 
cantitativ cu o cantitate anumită a soluției acestei 
substanțe. Reacţiile utilizate se produc cu vitesă 
mare de reacție. Momentul final al reacției se 
poate recunoaște, după caz, fie prin schimbarea 
colorii când soluția e colorată, fie prin schim- 
barea colorii unui indicator care i s'a adăugit 
în acest scop, fie prin schimbarea bruscă a po- 
tentialului electric al unui electrod indicator cu- 
fundat în soluție, sau a conductivității electrice 
a soluției. 


Când reacţia se face între acizi şi baze, când 
adică ionii (H+) se combină cu ionii (OH”) cu for- 
mare de apă, se obține o neutralizare a celor 
două soluţii. 

Una dintre principalele metode de lucru din 
volumetrie e acidimetria și alcalimetris, metodă 
volumetrică de neutralizare în care se determină 
cantitativ un acid sau o bază, sfârșitul reacției 
fiind marcat de un indicator, pe cale electrică, etc. 


Metodele de precipitare sunt metode volume- 
tice în cari reactia dintre anionii și cationi! celor 
două soluții dă un precipitat insolubil, și ionii re- 
spectivi sunt scoși din soluţie; în momentul în care 
nu se mai formează precipitat, reacția e completă. 
Uneori nu se poate observa bine momentul final 
şi atunci se adaugă un indicator care se colorează 
sau virează coloarea la prima picătură de soluție 
titrată care a căzut după ce precipitarea a fost 
completă. — Dacă ionul precipitat sau precipitant 
e argintul, metodele se numesc argentometrie. 

Metodele de oxidare-reducere sunt metode 
volumetrice în cari reacțiile sunt caracterizate 
prin schimbarea de valență sau prin cedare și 
primire de electroni. Dintre aceste metode fac parte: 
Manganometria (v.), care cuprinde toate metodele 
în cari e folosit ca oxidant permanganatul de 
potasiu, care cedează o parte din oxigen în 
prezenţa reductorilor, marrganul devenind bivalent. 
Reacţia se face în mediu acid. Titrând soluţia de 
analizat cu soluția titrată de permanganat, acesta 
se decolorează. Când reacția ajunge în stadiul 
final, soluția se colorează în roz cu prima pică- 
tură de permanganat în exces. Prin această me- 
todă se pot analiza: acidul oxalic, oxalații și, in- 
direct, calciul și alte metale ai căror oxalați sunt 
insolubili, apa oxigenată, nitriții, fierul feros (Fe”), 
manganul. — Dintre metodele de oxidare-re- 
ducere face parte și iodometria (v.), în care fie 
iodul reacţionează cu reductori, adiţionează elec- 
troni și se transformă în anioni: lp+2e—>2 J', fie 
anionii J' reacționează cu oxidanți, cedează elec- 
troni și eliberează iod liber: 2)'—2e—J. — Cu 
această metodă se pot analiza: acidul sulfuros, 
sulfurile, trioxidul de anțimoniu, staniul (Sn), fierul, 


cuprul, clorul, bromul, iodații, periodaţii, bromaţii, 
cromații, etc. lodul pus în libertate se titrează cu 
sulfit sau cu hiposulfit de sodiu. — Sin. Titrimetrie. 


1. Volumică, mașină ~ [06 beman Mamuna; 
machine à refouler des fluides; Fluidenstauch- 
maschine; fluid upsetting machine; tömöritő gsp). 
Mş.: Maşină de refulat fluide, care realizeaz? 
comprimarea acestora prin creşterea presiunii lo: 
statice într'unu sau în mai multe compartimente 
închise şi al căror volum e micșorat progresiv, 
până la evacuarea fluidelor prin orificiile de ieșire 
Spre deosebire de mașinile volumice, la mașinile 
cu flux continuu (cu rotor cu palete), comprimare: 
fluidului se obține pe cale dinamică, creșterea 
presiunii fiind datorită variaţiei energiei lui cine- 
tice și potențiale, într'un rotor cu palete. Exemple 
de mașini volumice: suflanta volumică cu piston (v.), 
pompa rotativă cu inel de lichid (v. Pompă cu 
inel lichid). 

2. Volummetiu (H3MepHTENb rpIMKOCTH; 
volumâtre; Volumeter; volumeter; terfogat-mâră, 
volumster]. Telc.: Instrument electric de măsură 
indicator, cu citire directă, pentru măsurarea 
volumului (v.) în transmisiunile de electrocomu- 
nicații. 

Există trei tipuri mai importante de volummetre: 
vumetrul, volummetrul Comitetului consultativ inter- 
național de Telefonie — și volummetrul ca aparat 
de referință pentru atenuările echivalente de ne- 
tezire. — 


Vumetrul e un voltmetru cu redresor, ale cărui 
caracteristice principale sunt următoarele: E eta- 
lonat în vu (v.), astfel încât indică nivelul în deci- 
beli, față de o undă sinusoidală cu frecvența de 
1000 Hz care, în regim stabil, disipă o putere 
de 1 mW într'o rezistență de 600 9. Impedanţa 
de intrare e de minimum 7500 2. Indicaţiile sunt 
independente de inversarea legăturilor la borne 
şi, practic, independente de frecvență; față de 
indicațiile corespunzătoare frecvenţei de 1000 Hz, 
se admit abateri de maximum +0,2 dB în banda 
de 35-::10000 Hz și de maximum +0,5 dB în 
benzile de 25:::35 Hz și 10000..:16 000 Hz. Con- 
stanta de timp e aleasă astfel, încât, la aplicarea 
bruscă a unei tensiuni sinusoidale cu frecvența 
între 35 și 10000 Hz, acul instrumentului să nu de- 
pășească deviația corespunzătoare în regim per- 
manent cu mai mult decât 1-::1,5% şi să indice 
99% din această deviaţie (cu o toleranţă de 10%) 
după 0,3 s. 

Durata de integrare (durata minimă cât trebue 
aplicată o tensiune sinusoidală la bornele instru- 
mentului, până când acul atinge deviația de re- 
gim permanent, cu o aproximaţie de 2 dB) și 
durata de întoarcere la zero a acului sunt de 
165 ms. Redresorul vumetrului trebue să aibă o 
caracteristică exponențială de exponent 1,2:0,2 
şi să nu provoace semnalului măsurat distorsiuni 
apreciabile; valoarea efectivă a armonicelor pro- 
duse de redresor la măsurarea unei unde sinusei- 
dale cu frecvenţa între 25 și 1000 Hz trebue să fie 
sub 0,2% din valoarea efectivă a undei măsurate, 
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În transmisiunile de electrocomunicații interve- 
nind variații mari şi brusce de amplitudine, instru- 
mentul indicator trebue să reziste la suprasarcini 
scurte de 10 ori mai mari decât nivelul de referință 
și permanente de 5 ori mai mari decât acesta. 
Vumetrul se foloseşte la reglarea volumului în tele- 
fonie și în radiofonie. — 

Volummetrul Comitetului consultativ interna- 
tional de telefonie are următoarele caracteristice 
orincipale: E etalonat astfel, încât indică nivelul 
în neperi sau în decibeli față de o undă sinu- 
soidală de 800 sau de 1000 Hz care, în regim 
oermanent disipă o putere de 6 mW intr'o rezistență 
de 600 9. Impedanţa de intrare e de minimum 
10000 9. Indicaţiile sunt independente de inver- 
sarea legăturilor și, practic, independente de fre- 
-venţă; față de frecvenţa undei-etalon se admit aba- 
teri de maximum + 1 dB în banda de 200..:3500 Hz 
și de maximum +2 dB în benzile de 30..:220 și 
3500-::7000 Hz. Depășirea balistică e de maximum 
1 dB, iar durata de integrare și durata de în- 
toarcere la zero a acului sunt de 200 ms, ceea 
ce corespunde duratei mijlocii a unui logatom (v.). 
Caracteristica redresorului e pătratică. Acest volum- 
metru se folosește la reglarea volumului în tele- 
fonie. — 

Volummetrul ca aparat de referință pentru ate- 
nuările echivalente de netezire, folosit recent 
în încercările telefonometrice, se etalonează în 
raport cu o tensiune sinusoidală de 1 V la fre- 
cventa d: 1000 Hz. Celelalte caracteristice sunt 
asemănătoare cu cele ale volummetrului precedent, 
cu excepțiunea duratelor de integrare și de în- 
toarcere a acului la zero, cari sunt de 100 ms. 

s. Volumul porilor [nopucrocr», o6bem 
AyCTOT; volume des vides; Poreninhalt, Poren- 
raum; volume of pores; hezagisrfogat]. Geot.: 
Raportul, exprimat în procente, dintre volumul 
golurilor V, conţinute într'un anumit volum de 
pământ, şi volumul total V, (V,=volumul golu- 
rilor + volumul plinurilor): 


Ve 
n% =100—.- 
v, 
Volumul porilor prezintă importanță, deoarece dă 
indicaţii asupra gradului de afânare sau de înde- 
sare al unui pământ asupra posibilităţii de în- 
desare a acestuia pe cale mecanică — și asupra 
capacității de tasare a lui sub acţiunea încărcă- 
rilor (construcții, vehicule, etc.). — Sin. Volumul 
procentual al porilor. 

4. Volumului, controlul ~ [perynupoBra 
TPOMKOCTH; contrôle du volume; Lauistărkere- 
gelung; sound intensity regulating; hangerâ-sza- 
bályozás]. Telc.: Comanda sau reglarea vo- 
lumului, la ieșirea dintr'un amplificator de audio- 
frecvență. După modul de acţionare a organului 
de reglare, se deosebesc controlul manual şi con- 
trolul automat al volumului. De obiceiu, la con- 
trolul manual al volumului se folosesc ca organe 
de reglare elemente de circuit, iar la cel auto- 
mat se folosesc tuburi electronice, 
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Dispozitivul de control manual al volumului 
cuprinde, în principal, un atenuator variabil (de 
ex. un potenţiometru de rezistență mare, eventual 
şi un instrument de măsură). Cu ajutorul atenua- 
torului se variază amplitudinea tensiunii de in- 
trare alternative, aplicată grilei de comandă a 
unui tub amplificator cu factor de amplificare con- 
stant, obținându-se la ieșire un volum proporţional 
cu amplitudinea tensiunii aplicate, care poate fi 
citită la un milivoltmetru, dacă se urmărește re- 
glarea volumului. Prin acest dispozitiv se poate 
realiza atât comanda volumului, aducându=l la o 
anumită valoare dorită, în limitele permise de 
amplificator, cât și reglarea lui. 


Dispozitivul de control automat al volumului 
cuprinde, în principal, unu sau mai multe tuburi 
amplificatoare cu pantă variabilă (v. sub Tub elec- 
tronic) — de obiceiu pentode sau hexode — și 
un tub detector — de obiceiu o diodă. Com- 
ponenta continuă a tensiunii de ieșire detectate 
servește, după filtrare, ca tensiune de negativare 
a grilei de comandă a tuburilor cu pantă varia- 
bilă. Cu cât tensiunea de intrare în tubul detector 
e mai înaltă, cu atât e mai înaltă și componenta 
continuă a tensiunii de ieșire, deci și negativarea 
tuburilor cu pantă variabilă — și reciproc. Factorul 
de amplificare al tuburilor cu pantă variabilă 
variind în sens invers cu negativarea, rezultă că 
tensiunile mai joase vor fi amplificate mai mult, 
iar cele mai înalte mai puțin, realizându-se astfel, 
la ieșirea din amplificator, o tensiune aproximativ 
constantă. Prin acest dispozitiv se poate realiza 
numai reglarea volumului. 


Dintre variantele dispozitivelor de control auto- 
mat al volumului se folosește frecvent dispozi- 
tivul de control automat cu întârziere; la acesta, 
anodul diodei detectoare e negativat, astfel că 
dioda furnisează tensiuni de negativare tuburilor 
amplificatoare numai când componenta continuă 
a tensiunii detectate depășește tensiunea de ne- 
gativare la anodul diodei. Prin aceasta se asigură 
o amplificare maximă pentru toate tensiunile sub 
o anumită limită, care se stabilește în funcţiune 
de caracteristicele etajului următor. — 


Controlul automat al volumului se folosește în 
emițătoare, pentru asigurarea unui grad de modu- 
lație cât mai constant, apropiat de cel maxim; la 
înregistrări sonore, pentru asigurarea unui nivel 
constant, apropiat de cel maxim; la amplifica- 
toarele de microfon, pentru a menține constant 
nivelul la ieșire, când în fața microfonului se emit 
sunete de intensitate diferită sau când sursa so- 
moră se apropie sau se depărtează de micro- 
fon; în aparatele de radiorecepţie. Aici controlul 
automat al volumului se face numai în etajele de 
înalță sau de medie frecvenţă; pentru a realiza 
un efect antifading, e suficient controlul unui singur 
etaj, iar pentru a obține o egalizare a volumului 
la recepţia diverselor staţiuni de emisiune, e ne- 
cesar controlul a cel puţin două etaje.— 


Figura alăturată reprezintă schematic dispozi- 
tivul de control al volumului la un radioreceptor 


superheterodină. În partea de medie frecvenţă, 
volumul e controlat automat, și anume fără întâr- 
ziere în etajul de amestec şi cu întârziere în 
etajul amplificator de medie frecvenţă; tensiunile 


Dispozitiv de control al volumului într'un radioreceptor. 
1) dublă diodă detectoare; 2) tub de amestec; 3) tub ampli- 
ficator de medie frecvenţă; 4) tub amplificator de joasă 
frecvenţă; 5) potențiometru; 6) medie frecvență; 7) joasă 
frecvenţă; 8) tensiunea de întârziere; 9) tensiunea de con- 
trol fără întârziere; 10) tensiunea de control cu întârziere, 


de negativare sunt date de o dublă diodă re- 
dresoare.— Controlul manual al volumului se face 
cu ajutorul unui potențiometru în partea de joasă 
frecvență, după detecție, pentru a nu influența 
controlul automat. 

+. Volută [soniora; volute; Volute, Schnecke; 
volute; csiga]. Arh.: 1. Element de ornamentaţie 


Modul de trasare a unei voluie. 
a) voluia trasată; b) ochiul volutei și construcția grafică auxi- 
liară (la scară mare); OB) cateta volutei, egală cu de 9 ori 
raza OA a ochiului volutei; A), M), N) şi P) puncte prin- 
cipale pe cercul ochiului volutei; 1), 2), 3) și 4) puncte 
principale pe laturile pătratului înscris în ochiul volutei; 
5).::12) puncte secundare așezate la distanțe egale, pe seg- 
mentele cari unesc mijlocurile laturilor pătratului A MNP; 
1—2), 3—4)-+-11—12) drepte auxiliare cari limitează arcele 
de cerc trasate din punctele 1...12, succesiv, ca centre, până 
la dreptele determinate de punctul din care se trasează și punc- 
tul cu cifră imediat! superioară cifrei centrului respectiv. 


arhitectonică, sculptat în piatră, în formă de spi- 
rală, folosit în Antichitate la decorarea părții supe- 
rioare a tapitelurilor ordinelor ionic, corintic și 
compozit. — 2. Ornament în formă de spirală, 
sculptat în piatră sau în lemn, turnat (din ipsos, 
din stuc, etc.) în forme, sau forjat, folosit la deco- 
rarea capitelului unei coloane, la decorarea unui 
cartuș (v.), a unei console, a unei mobile, a unei 
grile, a unei rampe de scară, etc. 


1. Vonsenit [BoncenHuT; vonsenite; Vonsenit; 
vonsenite; vonzenit]. Mineral.: 


(Fe'", MoSFe'"[(0:]80))]. 


Oxiborat de fier şi de magneziu, natural, crista- 
lizat în sistemul rombic, cu duritatea 5 și gr. 
sp. 4,2. 


2. Vopsea [kpacra; couleur; Farbe; paint; fes- 
dék]. Ind. chim.: Suspensie de pigmenţi colorați, 
simpli, sau amestecați cu diverse umpluturi, 
într'un lichid (uleiu sicativ, apă, etc.), care dă 
după uscare o peliculă solidă cu aspect dela mat 
până la semilucios. 

După natura mediului de suspensie folosit, 
vopselele se împart în vopsele pe bază de uleiu, 
vopsele emulsionante, vopsele pe bază de cazeină, 
vopsele pe bază de cleiu, etc. După scopul 
în care sunt folosite, vopselele se impart cum 
urmează: vopsele antirugină, vopsele protectoare 
contra florei și faunei marine, vopsele ignifuge, 
vopsele luminescente, vopsele decorative.— 


Prima operațiune în fabricaţia vopselelor e 
amestecarea (malaxarea) pigmenților cu lichide 
greu volatile (uleiuri, plastifianţi). Umectarea și 
desaglomerarea pigmentului sunt legate de efec- 
tuarea unui amestec cât mai intim. Amestecă- 
torul folosit cel mai mult e amestecătorul „pla- 
netar“ -cu funcționare periodică, având arborele 
mobil, ceea ce permite înlocuirea rezervorului 
ori de câte ori e nevoie. Rezervoarele au capa- 
cități cuprinse între 100 şi 500 litri. Paletele 
agitatorului au o mișcare complexă: se învârtesc 
atât în jurul axului pe care sunt montate, cât 
și în jurul axului arborelui mașinii. 


Pentru a se realiza o productivitate mai mare 
şi o manipulaţie mai ușoară, au început să fie 
folosite în ultimul timp amestecătoare cu funcţio- 
nare continuă. 

După amestecare urmează frecarea, opera- 
țiune prin care particulele de pigment sunt dis- 
persate fin în mediul lichid. Dispersarea pigmen- 
ților în liant se face în principal prin distrugerea 
aglomerărilor și prin umectarea particulelor pri- 
mare. Acest proces e legat în bună parte de 
îndepărtarea aerului sau a umidității adsorbite 
în microfisurile pigmentului sau incluse în inte- 
riorul aglomeratelor. La începutul desaglomerării, 
amestecul are o viscozitate mare, care poate 
atinge 10000 poise. Frecarea se face prin mări- 
rea apăsării în locurile de trecere forțată a sus- 
pensiei prin orificii în formă de fantă. Apara- 
tele de frecat folosite cel mai mult sunt cele cu 
valțuri şi cu bare de frecare și filtrare, În vede- 
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rea evitării uzurii locale, valţurile execută, afară 
de mișcarea de rotaţie, și mișcări „de du-te vino". 
În același scop se folosesc și mori cu bile. 


În vederea obținerii produselor corespunză- 
toare, vopselele trebue separate de impurități. 
Îndepărtarea impurităților se face prin decantare, , 
filtrare, sau centrifugare. Pentru finisare, vopse- 
lele sunt aduse la viscozitatea necesară cu aju- 
torul diluanţilor.— 


Vopselele emulsionante sunt emulsiuni în apă 
ale unor rășini simple sau modificate, cu adaus 
de uleiu și de pigmenţi. După uscare, vopselele 
emulsionante dau pelicule cu aspect dela semi- 
mat până la semilucios. Condiţiunea principală 
pe care trebue să o îndeplinească vopselele 
emulsionante e stabilitatea în timp şi la variaţii de 
temperatură. Pentru prepararea emulsiunilor solu- 
bile în apă se întrebuințează diferiți emulgatori: 
săpunuri ale acizilor alifatici cu metale mono- 
valente (Na, K, NH4); săpunul de trietanol-amină; 
alcoolul cetilic, etc. În vopseaua emulsionantă se 
introduc și substanțe conservante: fenol, timol, 
etc. Pentru producerea emulsiilor insolubile în 
apă, se întrebuințează, de obiceiu, emulgatori 
hidrofobi (săpunuri ale metalelor polivalente), sau 
pigmenţi speciali. Peliculele rezultate din emul- 
siunile insolubile în apă au duritate mai mare. 


Vopselele de cazeină sunt suspensii în apă de 
pigmenți cu cazeină parţial solubilă, cu adaus 
de substanțe conservante și emoliente. După us- 
care, vopselele de cazeină dau pelicule cu as- 
pect semimat până la lucios. Sunt întrebuințate 
la acoperirea pieilor de încălțăminte și ca grund 
pentru fațade. 


Vopselele de cleiu sunt suspensii de pigmenți 
într'o soluție de cleiu în apă, cu adaus de sub- 
stanțe conservante și emoliente. După uscare re- 
zultă pelicule cu aspect mat. Vopselele de cleiu 
sunt întrebuințate ca grund pentru fațade.— 

Vopselele ignifuge sunt suspensii de pigmenți 
în medii peliculogene cu caracter ignifug. Rolul 
vopselelor ignifuge consistă în a localiza, a opri 
sau a întârzia propagarea flacărilor. După modul 
cum exercită acțiunea protectoare, vopselele igni- 
fuge pot fi: vopsele ignifuge conținând substanţe 
cari nu se volatilizează la temperaturi înalte și iau, 
sub influenţa căldurii, un caracter sticlos sau spumos, 
izolând materialul combustibil de contactul cu flacăra 
sau cu aerul înconjurător; vopsele ignifuge conţinând 
produse cari, sub acțiunea căldurii, se descom- 
pun, dând gaze inerte cari diluează gazele com- 
bustibile. Substanțele ignifuge folosite cel mai 
mult sunt: silicatul de sodiu, unele săruri ale 
acizilor fosforic, sulfuric, clorhidric și boric; săruri 
de zinc; unele rășini sintetice (rășini carbamidice); 
titanatul de butil ; parafina clorurată (70% clor); 
polisilicatul de etil, etc.— 

Vopselele antirugină (anticorozive) sunt vopsele 
cari formează pelicule cari împiedecă ruginirea 
fierului. În acest scop sunt folosiți ca pigmenți 
oxizii de plumb (în special miniul de plumb), 
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oxidul de zinc, etc., ca lianţi uleiul de in, iar ca 
diluanţi, white-spirit-ul și terebentina, În ultimul 
timp se folosesc foarte mult vopsele conținând 
ca pigment pulbere de aluminiu. Pentru protec- 
țiunea aliajelor ușoare contra coroziunii se folo- 
sesc, de obiceiu, ca pigmenți, oxidul și cromatul 
de zinc.— 

Vopselele protectoare contra florei și faunei 
marine sunt vopsele cari, afară de pigmenți, 
conțin în suspensie substanţe toxice. Aceste vop- 
sele sunt aplicate pe părțile imersabile ale vase- 
lor plutitoare, pentru a împiedeca formarea de- 
pozitelor de plante și de animale acvatice, ceri 
îngreuiază navigația. Ca substanţe toxice se folo- 
sesc săruri de cupru, săruri de mercur, zeoliți cu 
bază de mercur sau de cupru, difenilclorarsină 
şi difenilaminoclorarsină, fenoli superiori, etc. În 
general, acoperirea navelor se face în două 
straturi: un strat de vopsea antirugină — și un strat 
de protecţiune contra vieţuitoarelor marine.— 

Vopselele luminescente sunt vopsele cari con- 
țin în suspensie pigmenți luminofori. La prepa- 
rarea acestora, alegerea liantului depinde de 
natura pigmentului folosit. Vopselele luminescente 
trebue să îndeplinească numeroase condițiuni 
speciale: mediul de dispersiune trebue să fie 
incolor și să nu absoarbă radiația excitatoare; 
liantul trebue să nu reacționeze cu pigmentul, 
pentru a nu-i distruge luminescenţa; liantul tre- 
bue să nu conțină urme de metale grele, cari 
sunt otrăvuri puternice pentru pigmenții lumino- 
fori. Vopselele luminescente se aplică în gene- 
ral pe un grund format din vopsele obișnuite, cu 
pigmenți albi (oxid de zinc, bioxid de titan, 
litopon, etc.). 

1. Vopsea pentru forme [kpacka ana nureă- 
HbIX opm; couleur pour formes; Formenfarbe; 
form-paint, form-varnish; formafesték]. Metl.: Vop- 
sea refractară, de diferite compoziți, consti- 
tuită dintr'o suspensie de pulberi într'o fază 
solidă, care se aplică pe suprafața formelor de 
turnătorie, la turnarea în forme uscate, pentru a 
împiedeca aderarea amestecului de formare la 
piesă. Ea înlocuește praful pentru forme (v.), care 
e folosit numai la turnarea în forme crude (de- 
oarece, la uscare, acesta se desprinde de pe supra- 
faţa formelor). 

Vopselele pot avea următoarea compoziție: 
nisip fin cuartos și leșie sulfitică cu bentonită (ca 
liant), la turnarea pieselor de oțel carbon mici 
și mij ocii; magnezit fin măcinat și leşie sulfi- 
tică, la turnarea pieselor de oțel manganos mici 
şi mijlocii; pulbere de crommagnezit şi leşie 
sulfitică, la turnarea pieselor de otel mari; pulbere 
de g-afit, mangal, cocs, argilă și apă cu melasă 
sau pulbere de grafit și bentonită cu apă, la 
turnarea pieselor de fontă și de aliaje neferoase, 


eic.— Vopseaua se aplică cu pensula sau cu 


stropitorul. 


=. Vopsirea materialelor textile. V. S. Colora- 


rea mațerialelor textile. 


+ Vopsirea pieilor [okpacka Ko; teinture 
du cuir; Fărben des Leders; dying of leather; 
börfestés]. Ind. piel; Operaţiunea de colorare 
a suprafeţei pieilor. Se efectuează în două faze 
şi prin două procedee distincte. În prima fază, după 
neutralizare, pieile sunt vopsite cu coloranți sin- 
tetici sau, mai rar, naturali, solubili, în flote calde; 
aceasta consiitue vopsirea fondului. În a doua 
fază, după uscare, pieile sunt vopsite cu apre- 
turi de pigmenți insolubili, suspendaţi fie într'un 
mediu apos de lianţi proteici (cazeină, albumină) 
sau în emulsiuni de rezinoplaste (acrilaţi, meta- 
crilaţi), fie într'un mediu de solvenți organici în 
care e disolvată, ca liant, nitroceluloză. Aplicarea 
apreturilor .colorate se face prin frecare cu peria 
sau prin stropire cu pistolul de aer comprimat. 
Această fază constitue vopsirea de acoperire. 


Din punctul de vedere al tehnologiei proce- 
sului de vopsire, coloranţii pentru piele se cla- 
sifică, în practică, după comportarea lor din punctul 
de vedere al colorii, în strânsă legătură cu struc- 
turara lor chimică. Se folosesc mai multe grupuri 
de coloranți. 

Coloranţii anionici cuprind coloranţi acizi, și 
substantivi. Din cauza deosebirilor în structura 
lor chimică, diferiţii coloranți din grupul colo- 
ranților anionici se comportă foarte diferit din 
punctul de vedere al colorii. 


Coloranțţii acizi prind ușor pe materiale acide. 
Pielea cromată leagă direct aproape toți colo- 
ranţii acizi în concentraţii mici. La concentrații 
mai mari e necesar un mic adaus de acid. Pentru 
vopsirea pieilor tăbăcite vegetal e nevoie, de 
obiceiu, de un adaus de acid (acid formic şi 
uneori acid acetic). La vopsirea pieilor tăbăcite 
vegetal, coloranții acizi prezintă avantajul de a 
scoate în evidenţă defectele feței mai puțin decât 
coloranţii bazici, deoarece, spre deosebire de 
aceștia, cei acizi nu formează lacuri colorate 
cu substanțele tanante vegetale; de asemenea, 
le lipsește tendința acestora de a „bronza“ în 
concentrații mai mari. 


Coloranții substantivi sunt întrebuințați în spe- 
cial la vopsirea pieilor cromate, pe cari le colo- 
rează fără adausuri de acizi. Ei nu pătrund adânc 
în interiorul pielei, ci se depun mai ales în stra- 
turile exterioare. Coloranţii substantivi mai puțin 
sensibili la acizi pot fi întrebuinţaţi și la vopsi- 
rea pieilor tăbăcite vegetal. — 

Coloranţii cationici (bazici) formează cu sub- 
stanţele tanante vegetale compuși insolubili (lacuri 
colorate), ceea ce-i face apți pentru vopsirea 
pieilor tăbăcite vegetal. Coloranţii bazici au ten- 
dinta de a comunica suprafeței pielei vopsite un 
lustru bronzat cu reflexe metalice („bronzează”). 
În general, coloranții bazici sunt mai puțin rezis- 
tenți la lumină decât coloranţii din celelalte gru- 
puri. — Pieile cromate pot fi vopsite cu colo- 
ranți bazici numai după ce au fost retăbăcite în 
prealabil cu substanţe tanante vegetale sau sinte- 
tice, sau după o vopsire premergătoare cu colo- 


| ranți acizi sau substantivi, Prin „remontare“ cu 


coloranți bazici, nuanţa colorii pieilor vopsite 
acid devine mai închisă și mai saturată. — 

Coloranţii de sulf sunt solubili numai în solu- 
ţii concentrate de sulfură de sodiu şi nu pot fi 
întrebuințați la vopsirea pieilor tăbăcite vegetal 
sau cu crom, deoarece aceste piei nu sunt destul 
de rezistente față de o flotă de vopsire alca- 
lină. Ei se întrebuințează, în special, la vopsirea 
pieilor chamois, iar in anumite condițiuni pot 
fi întrebuințaţi și la vopsirea pieilor glacé re- 
cromate.— 


Coloranţii de mordant, în principal cei naturali 
vegetali, sunt întrebuințaţi, în special, la vopsirea 
pieilor tăbăcite glacé (uneori și la vopsirea în 
negru a pieilor cromate și la vopsirea blănurilor).— 


Coloranţii de developare sunt întrebuinţați, în 
general, numai la vopsirea în negru a pieilor 
de velur şi nubuc cromate, cari sunt vopsite 
întâi cu un colorant acid sau substantiv cu o gru- 
pare amino aromatică liberă care se diazotează 
pe fibră și reacționează cu un component de 
cuplare peniru developarea unui nou colorant 
azoic. De obiceiu, aceste vopsiri sunt foarte 
rezistente la lumină și la spălat. — 


Coloranții de cadă propriu ziși sunt întrebuințaţi 
excluziv pentru obținerea vopsirilor lavabile pe 
piei glacé, la vopsirea pieilor de mănuși și, mai 
ales, la vopsirea blănurilor. — 


În reacţiile cari se produc la vopsirea pieilor, 
coloranții acizi și cei substantivi se comportă cu 
totul altfel decât cei bazici, iar aceste două grupuri 
de coloranţi se comporiă cu totul diferit la vopsirea 
pieilor cromate și a celor tăbăcite vegetal. 


La vopsirea cu coloranți acizi a pieilor tăbăcite 
vegetal se produce o combinare între grupările 
bazice ale pieilor și acizii coloranți. În cazul pieilor 
cromate, la cari, pe lângă compușii cromului, există 
și acizi legaţi cu proteina și cu cromul, absorpţia 
de colorant acid e influenţată de valoarea ex- 
ponentului de hidrogen al sistemului. Reacţia se 
produce numai în soluţie acidă. O altă posibilitate 
de legare între coloranți și pielea cromată e dată 
de o reacţie a agregatelor de crom cu coloranții, 
sub formă de compuși complecși. 


Vopsirea cu coloranţi substantivi se desfășură 
asemănător cu vopsirea cu coloranţi acizi. Ei for- 
mează o legătură ireversibilă cu substanța dermică 
numai în mediu acid și dau vopsiri rezistente la 
apă. La legarea coloranților acizi și a celor sub- 
stantivi pe piele au rol important și reacţiile de 
valență secundară. Coloranţii cari au efect de 
vopsire numai prin intermediul electrovalenţelor 
pătrund bine în piele, „trag“ încet şi egal, dar 
dau vopsiri puţin rezistente la apă. Coloranţii în 
a căror aplicare intervin și valenţe reziduale 
vopsesc repede și mai puternic pielea cromată, 
însă superficial și mai puţin uniform. Reacţiile de 
valență secundară au rol subordonat în vopsirea 
pieilor tăbăcite vegetal, deoarece valenţele rezi- 
duale ale acestora sunt în mare măsură blocate 
de substanţele tanante vegetale. 
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Legarea coloranților bazici în piele se produce 
prin formarea de lacuri colorate, insolubile, stabile, 
între substanţa tanantă vegetală și substanța co- 
lorantă, — proces chimic de combinare între 
substanțele tanante vegetale cu reacție acidă și 
bazele colorante. Pieile tăbăcite mineral pot 
fi vopsite cu coloranţi bazici numai după o pre- 
tăbăcire corespunzătoare cu substanțe tanante 
vegetale. 


La vopsirea cu coloranți acizi a pieilor tăbăcite 
vegetal e necesar să se încarce grupările pozitive 
ale colagenului prin adăugire de acid. Dacă la 
tăbăcirea pielei au fost întrebuințate, împreună cu 
substanţele tanante vegetale, și substanţe tanante 
sintetice cu grupări sultonice cari blochează în 
parte grupările bazice ale colagenului, e nevoie 
să se adauge la vopsire substanțe cationaciive, 
cari dau suprafeţei pieilor o mare densitate de 
sarcină pozitivă. 


Aplicarea de apreturi pigmentare pe pielea 
tăbăcită se face pentru a îmbunătăți calitatea ei 
prin ameliorarea aspectului, pentru uniformitatea 
colorii, pentru lustru și anumite proprietăţi fizice 
(impermeabilitatea la apă, permeabilitatea la aer, 
rezistența contra influenţei umidității, a aerului și 
a luminii), 

Pentru finisarea pielei cu coloranţi de acoperire 
pe bază de nitroceluloză trebue ca pielea să nu 
conțină prea multă grăsime, deoarece, în acest 
caz, colorantul de acoperire aplicat nu aderă bine. 
În acest scop, suprafața ei e frecată cu acid 
lactic, acetonă, etc. Pieile cari urmează să fie 
supuse unei finisări cu coloranți de acoperire pe 
bază de nitroceluloză sunt, în general, vopsite 
în prealabil cu coloranţi acizi. 

Pieile pot fi vopsite și cu pigmenți. folosindu- 
se emulsiuni de uleiu în apă ale coloranților de 
acoperre pe bază de nitroceluloză. Pe lângă 
reducerea costului prin eliminarea solvenţilor or- 
ganici, metoda prezintă avantajul obţinerii unui 
tilm mai uniform cu o aderență mai bună la supra- 
fața lor. 

În cazul coloranților de acoperire pe bază de 
proteine (cari conţin ca elemente componente prin- 
cipale: apa ca so'vent, proteine ca liant, pigmenți 
coloranți, substanţe colorante solubile, plastifianţi, 
agenți de conservare, agenți de fixare și, uneori, 
agenţi de lustru), se formează straturi cu con- 
stituție poroasă, Ca lianţi, se întrebuințează albu- 
mina și cazeina, cleiul, gelatina, cum și unele 
răşini sintetice. Cele mai multe dintre aceste sub- 
stanțe sunt solubile în apă. — Finisarea pieilor 
cu coloranți de acoperire pe bază de proteine 
se face în același mod ca şi finisarea cu coloranți 
de acoperire pe bază de nitroceluloză. Pieile 
sunt degresate superficial prin frecare cu o so- 
luție de acid lactic, căreia i se adaugă alcool, 
acetonă sau alt solvent pentru grăsimi. După 
uscare, se aplică colorantul de acoperire diluat 
cu apă. Pentru o revopsire ulterioară cu coloranți 
de acoperire pe bază de proteine, pielea complet 
uscață e tratată prin stropire cu o soluție care 
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conține formaldehidă și amoniac concentrat. Pieile 
astfel apretate pot fi prelucrate mai departe în 
mod normal. 

Folosirea de lianți pe bază de rezinoplaste 
(finisarea cu liant) conferă filmului proprietăți meca- 
nice mai bune, un efect bun de acoperire și 
strălucire. Procedeul consistă în folosirea ca liant 
a coloranților de acoperire pe bază de proteine 
în combinaţie cu emulsiuni de polimeri și, uneori, 
în acoperirea stratului de apret pigmentar cu un 
lac de protecțiune pe bază de emulsiuni de poli- 
meri și apreturi de cazeină, sau cu un lac incolor 
de nitroceluloză. 

1. Vorbitor. Telc.: Sin. Difuzor (v.). 


2. ~ telegrafic. Telc.: Sin. Sounder telegra- 
fic (v.). V. și sub Telegraf Morse. 


s. Vrac [nyua; marchandises en vrac; Sturz- 
giiter; bulk goods; halmazárú]: Marfă în stare so- 
lidă (cereale, cărbuni, minereuri, etc.), încărcată 
și transportată vărsată, adică neambalată. 

4. Vraconian [BpaKOHbAHGKHÄ Apyc; Vra- 
conien; Vraconian; Vraconian; Vrakoniân]. Geol.: 
Etaj al Cretacicului, caracterizat prin amonitul 
Mortoniceras (Schl&nbachia) inflatum, pe care unii 
autori îl trec la partea superioară a Albianului, 
iar alții, la baza Cenomanianului. 

5. Vrană. Ind. țăr.: Orificiul vaselor de lemn 
înfundate (de ex. butoaie), prin care se in- 
troduce și se evacuează lichidul (apă, vin, etc.). 

e. Vraniţă. Arh.: 1. Poartă mică de scânduri 
sau de împletitură de nuiele. — 2. Poartă la in- 
trarea într'un sat. (Termen popular). 

7. Vrbait (BpGaur; vrbaite; Vrbait; vrbaite; 
vrbait]. Mineral.: TIS, 2AsoSa, SboS3. Sulfură de 
stibiu, de arsen și de taliu, naturală, cristalizată 
în sistemul rombic, cu duritatea 3,5 și gr. sp. 5,3. 

s. Vrie. V. Vrilă. 

9. Vrilă [mronop; vrille; Trudeln; spin; önpör- 
gés, „dug6huz6“]. Nav. a.: Mișcarea de autorotație 
a unui avion în jurul unei axe verticale. Vrila poate 
fi normală, când axa longitudinală a avionului e 
verticală sau aproape verticală, sau plată, când 
axa longitudinală a avionului formează cu orizon- 
tala un unghiu mai mic decât 45°. Vrila normală 
e o acrobație curentă, ușor controlabilă; vrila 
plată e o poziție anormală a avionului și peri- 
culoasă, iar avionul care intră ușor în această 
vrilă e defectuos din punctul de vedere al pilo- 
tajului. — Sin. Vrie. 

10. Vu: Unitate de măsură a volumului semnale- 
lor audio în transmisiunile de electrocomunicații. 
Un vu e volumul unui semnal audio care dă 
aceeași deviaţie la vumetru (v.) ca o undă sinu- 
soidală al cărei nivel e de un decibel față de unda 
sinusoidală standard (cu frecvența de 1000 Hz, 
care disipă în regim stabil puterea de 1 mW 
într'o rezistență de 600 9). 

+. Vuia, avion ~ [camoner Bya; avion V.; 
V. Flugzeug; V.'s aeroplane; V. repülőgép]: Avion 
cu scheletul format din tuburi de oțel fără sudură, 


legate prin feruri, care are cadrul inferior suspen- 
dat pe patru roți cu cauciucuri, cele din față 
fiind orientabile; pe acest cadru sunt montate 
accesoriile motorului (căldare de 45 at, rezer- 
vor cu bioxid de carbon, rezervor cu petrol), 
organele de comandă și locul pilotului. Suspen- 
darea avionului e făcută pe roți (primul avion 
înzestrat cu tren de aterisaj), iar cadrul superior 
al scheletului, mobil față de cel inferior, poartă 
motorul cu bioxid de carbon, elicea, aripele, 
cârmele de profunzime și de direcţie. Aripele in- 
clinabile față de cadrul inferior sunt constituite din 
două plane laterale (monoplane) cu anvergura 
de 7 m, fixate pe cadrul superior al aparatului; 
scheletul aripelor e format din tuburi de oțel, fixate 
de un platou central și legate la periferie printr'un 
cadru metalic, iar pânza de înveliş e cusută- de 
tuburi și lăcuită. Motorul, care desvoltă 20 CP 
pentru scurt timp, are 50 kg şi, împreună cu 
accesoriile, are 105 kg. Elicea are diametrul.de 
2,20 m şi dă la punct fix o tracțiune de 45 kg. 
Greutatea totală a avionului e de 240 kg. 

Cu acest avion, care prezintă interes istoric, 
conceput de Traian Vuia în 1903 şi construit de 
el la Paris între toamna anului 1904 și primăvara 
anului 1906, el a executat o experienţă la Mon- 
tesson, în primăvara anului 1906, reușind să se 
ridice dela pământ la 18 Martie 1906; la 19 Au- 
gust 1906, avionul a parcurs 24 m la înălțimea 
de 2,5 m, realizând astfel prima decolare cu 
mijloace proprii la bord, deoarece toate sbo- 
rurile anterioare erau făcute cu aparate lan- 
sate pe plane inclinate sau prin alte mijloace 
exterioare. 

12, ~, căldare ~ [koren Bya; chaudière V.; V. 
Dampfkessel; V. 's boiler; V. g&zkazân]: Căldare 
cu tub focar central și cu trecere forțată printr'un 
număr par de serpentine (în general 4), legate 
în serie şi coaxiale cu un tub focar central, dispus 
vertical (v. fig.). Spaţiul parcurs de gazele de 
ardere e izolat de mediul înconjurător printr'o 
manta cilindrică de tablă (căptușită cu un strat 
de material termoizolant), limitată la extremităţi 
prin două capace fixate de manta cu flanșe cu 
şuruburi. — Tubul central, constituit în general 
dintr'o țeavă trasă, turnată sau sudată, de oţel 
termorezistent, e îmbinat demontabil la capacul 
inferior al căldării, având la partea inferioară o 
flanșă de care se fixează injectorul de combus- 
tibil. — Drumurile de gaze, paralele cu axa tubu- 
lui central, > sunt limitate de șicane cilindrice de 
tablă (coaxiale cu tubul central) și fixate alternat, 
prin îmbinare demontabilă sau prin sudură, la 
capacul inferior și la cel superior al căldării. Pe 
fiecare drum, gazele încălzesc câte o serpentină. 
La partea superioară, căldarea are un colector 
de gaze, legat la conducta de evacuare. — Ser- 
pentinele se compun dintr'una sau din mai multe 
țevi de oțel (2.-:8), fără sudură, înfășurate în paralel; 
înfășurarea e strânsă, astfel încât spirele serpentinei 
se ating între ele. Uneori, în drumul respectiv de 
gaze se folosesc două serpentine coaxiale, lipite 
una de alta. Extremităţile serpentinelor străbat 
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capacele și se racordează prin legături speciale, | termică a focarului e de 100-::400:106 kcal/m?h; 
parte la conducta de alimentare, parte la serpen- |temperatura gazelor la ieșirea din focar e de 
tina următoare a circuitului apă-abur sau la colec- | 1600:::1800*; la ieşirea din primul drum de gaze 


)] 
H 


XXX 


Căldare Vuia cu patru serpentine. 
1) tub focar; 2) serpentină; 3) manta; 4) capac inferior; 
5) capac superior; 6) colectorul gazelor de ardere; 7) bujie; 
8) şicană; 9) injector; 10) intrarea apei de alimentare; 11) ieși- 
rea aburului supraîncălzit; 12) intrarea aerului de combustie; 
13) intrara combustibilului; 14) ieșirea gazelor de ardere. 


torul de abur. În cadrul capacului superior e 
montată o bujie, pentru aprinderea combustibilu- 
lui la pornire. 

Căldarea funcționează ca un schimbător de 
căldură în contracurent: fluidul de încălzit, refulat 
de o pompă de circulaţie, pătrunde în serpentina 
exterioară și trece apoi prin celelalte serpentine, 
părăsind căldarea după ce trece prin ultima ser- 
pentină de lângă tubul central; fluidul încălzi- 
tor, constituit din gazele produse prin arderea 
unui combustibil lichid sau gazos în tubul cen- 
tral, străbate drumurile de gaze dela interior spre 
exterior, spălând serpentinele și fiind evacuat prin 
colectorul superior. — Arderea în tubul central e 
completă, deși tubul e relativ scurt (1-::1,5 m, în 
funcțiune de debitul căldării). Aceasta se dato- 
rește acțiunii catalitice pe care o au asupra arderii 
fierul şi cromul din peretele tubului încălzit până 
la incandescenţă (temperatura medie a peretelui 
focarului fiind de aproximativ 1000*).— Încărcarea 


(de lângă focar) e de aproximativ 900° — și la coș e 
de 80-::100%; vitesa gazelor de ardere în primul 
drum de gaze e de 100-::120 m/s, în celelalte dru- 
muri, fiind de 15-::60 m/s; vitesa apei în serpentine 
e de aproximativ 0,5 m/s, iara aburului, de cca 
25 m/s; coeficienţii de transmisiune a căldurii sunt: 
300-::400 kcal/m?h* în primul drum de gaze — și 
50:120 kcal/m?h-* în celelalte drumuri, 

Avantajele căldării consistă în: simplicitatea con- 
strucţiei, în posibilitatea înlocuirii ușoare a serpen- 
tinelor la reparaţii, demaraj rapid (câteva minute), 
inerție termică mică, randament mare (aprox. 95%), 
productivitate specifică foarte mare (aprox. 
800 kg abur/m?h), gabarit mic. Desavantajele 
căldării consistă în, debitul mic, necesitatea 
automatizării complete a funcționării, nevoia de 
a folosi combustibili de calitate superioară. 

Căldarea e folosită, în general, pentru produce- 
rea unor debite mici de abur (=10t/h), la pre- 
siuni de 1,2:::10 ata și la temperaturi dela cele 
corespunzătoare saturației aburului până la 700°, 
în centrale termoelectrice de vârf, în centrale 
industriale, pe nave și automotoare; poate fi folo- 
sită și pentru producerea apei supraîncălzite în 
instalaţii de încălzire centrală. 

Căldarea e concepută de inginerul Traian Vuia. 

1. Vulcacit. V. sub Vulcanizare, acceleratori de ~. 

2. Vulcamat. Arte gr.: Flanc de stereotipie 
compus din straturi alternate de hârtie și de rășini 
fenolice, folosit la mularea matrițelor pentru stereo- 
tipia în cauciuc sau în materiale plastice. Mularea 
se face presând flancul pe formă la temperatura 
de 80.::100* și lăsându-l să se răcească pe formă, 
pentru a-i păstra dimensiunile originalului. De pe un 
flanc se pot obține 10:12 clișee plastice. (N. C.). 

s. Vulcan [ByAkau; volcan; Vulkan; volcano; 
vulkán, tiizhâny6]. Geol.: Loc de pe suprafața Pă- 
mântului, având în general forma unei ridicături 
muntoase conice, prin care ies din interiorul 
scoarței sale materii solide, topite sau gazoase, la 
temperaturi foarte înalte. Amestecul acestor materii 
e constituit din silicați ai topiturilor magmatice, 
din diverse gaze (COz, N, CH4, H, CI, H2S) și 
din vapori de apă foarte fierbinți, la cari se 
adaugă materiale solide rupte de erupția vul- 
canică din stratele superficiale ale scoarţei. 

În momentul ieșirii la suprafața Pământului, 
materia fluidă topită (lavă) are temperatura cu- 
prinsă între 1000* (lavele fluide bazice) și 1300* 
(lavele vâscoase acide). — 

Prin explozia gazelor în timpul erupțiilor, se 
aruncă la suprafață material solid (proiecțiuni 
solide). După mărimea fragmentelor, se deose- 
besc: Cenușă vulcanică, care provine din pulveri- 
zarea lavei și a materialului solid spart din pereții 
canalului în timpul exploziei; fragmentele cele 
mai mari din cenușă pot atinge mărimea unui 
bob de mazăre. — Lapilli, formate din fragmente 
de mărimea unui bob de mazăre, până la mărimea 
unui pumn, constituite din fragmente de lavă, de 
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sgură vulcanică, din piatră ponce și din alte roce.— 
Bombe vulcanice, constituite din bucăţi mari de 
lavă, cari au tost aruncate in aer în stare plastică. — 
Biocuri vulcanice, formate din bucăţi de lavă răcite 
şi solidificate, cari astupau din timpul unor erupții 
anterioare canalul de erupție al vulcanului, și 
cari au fost sparte sub presiunea exercitată la 
noua erupție. 

Emanaţiile gazoase pot precede noi erupții de 
lave și de proiecţiuni solide, fie că însoțesc acele 
erupții, fie că se produc și după fazele de erupție 
de lave și de proiecțiuni solide. Emanaţii formate 
din anumite feluri de gaze, în special COs, se 
produc și în legătură cu regiuni vulcanice în 
cari nu se mai manifestă, demult, ieșiri de lave 
sau de proiecțiuni solide. Emanaţiile de CO% se 
numesc molete. Ele se degajă la temperaturi 
joase. 

Emanaţiile de gaze din faza precedentă sau 
din cea care însoțește erupțiile de lave și de 
produse de explozie sunt mult mai complexe 
din punctul de vedere al compoziţiei chimice. 
Aceste emanații se împart cum urmează: Fuma- 
role, cari au temperaturi inalte. Unele dintre ele, 
a căror temperatură depășește 400°, numite și fuma- 
role acide, sunt constituite, în principal, din HCI, 
SO, CO% cu vapori de: Fe2Clg, NaCl, KCI, Cuci,, 
AsoSa (realgar), CaClz, MgClə, acid boric, etc. 
Alte fumarole, cu temperaturi sub 400°, numite 
și fumarole alcaline, sunt constituite mai ales din 
NHACI, NH3, COs(NH4), etc. — Solfatare, cari au 
temperaturi până la 100°, alcătuite din vapori de 
apă și compuși ai sulfului. Conţin mult H»S, care, 
prin descompunere, în contact cu atmosfera, de- 
pune sulf, — 

Erupția vulcanică se produce printr'un aparat 
vulcanic, constituit din: coș (canal), care străpunge 
scoarța Pământului și a cărui adâncime e ne- 
cunoscută, muntele conic sau conul vulcanic (v.) 
şi craterul (v.).— 

După felul în care se manifestă la suprafața 
Pământului și după gradul de fluiditate, respectiv 
de viscozitate al lavei lor, diferiţii vulcani actuali 
se împart în numeroase categorii, 

Vulcanii efuzivi se manifestă, în principal, prin 
curgeri de lavă (cenușile fiind în cantitate foarte 
mică). Când lava e fluidă, acest tip de vulcan se 
numește și tipul hawaian, deoarece e caracterist c 
pentru vulcanii din insulele Hawai. Vulcanii d: 
tip hawaian au un canal prin care lava fierbinte 
își face loc spre suprafaţă, venind dela o adâncime 
de câteva zeci de kilometri de sub scoarţa solidă 
a Pământului (din rezervorul magmatic). Prin 
viiturile succesive de lavă cari se suprapun în jurul 
deschiderii canalului la suprafață, se formează 
conul vulcanului, care nu atinge înălțimi prea 
mari. Craterele au uneori diametrul superior 
considerabil, de ordinul câtorva kilometri. Pereţii 
craterului sunt abrupti, lava găsindu-se în repaus 
pe fundul lui, acoperită de o crustă subțire, rezul- 
tată prin răcirea ei. In timpul erupțiilor, lava fluidă 
începe să se ridice liniştit de sub crusta formată, 
până se revarsă peste marginile craterului și curge 


în diferite direcții pe panta conului vulcanic, tor- 
månd pânze vulcanice cari acoper uneori supra- 
fețe enorme. 

Vulcanii cu lava puțin mai vâscoasă (tipul sirom- 
bolian, caracteristic vulcanului din insula cu ace- 
laşi nume din Marea Tireniană) se pot înălța cu 
timpul cu câteva mii de metri faţă de altitudinea 
planului de pornire. 

Vulcanii explozivi se manifestă prin explozii 
puternice de gaze, cari pulverizează atât lava care 
iese din canalul vulcanic, cât și rocele solide din 
jurul acestui canal, astfel încât, de cele mai multe 
ori, conul vulcanic nu se mai formează în jurul 
canalului. Tipul extrem al acestui fel de activitate 
e vulcanul Krakatoa, situat în strâmtoarea Sunda, 
între insulela Sumatra și lava. — Anumiți vulcani 
explozivi au depuse în jurul canalului numai strate 
de cenușă vulcanică și de blocuri și lapiili, fără 
curgeri de lavă. De exemplu, vulcanul Volcano, 
din insulele Lipari (Marea Mediterană), are un 
con înalt de cca 409 m, format din strate de 
produse explozive, fără intercalaţii de lave. Erup- 
tiile sale se produc ca și când gura crateru- 
lui ar fi astupată cu un dop, care cedează din 
când în când sub presiunea gazelor din canal. 
Acestea pulverizează lava din canalul vulcanic și 
o proiectează în înălțime, de unde o parte cade 
în jurul craterului, înălțând treptat conul vulcanic. 


Erupțiile vulcanilor micști (stratovulcani) au, 
alternativ, caracterul efuziv (lave), cât și exploziv 
(cenușe, lapilli, bombe, blocuri). În acest fel, în 
jurul craterului se ridică un con format din strate 
alternstive de produse de explozie (strate de 
cenușă vulcanică, lapilli, aglomerate de bombe și 
blocuri) şi de curgeri de lave. Tipuri de astfel de 
activitate vulcanică prezintă Vezuviul și Etna. — 
În general se observă că, după o fază mai înde- 
lungată de liniște, urmează o erupție explozivă, 
urmată de mai multe curgeri de lave. — Pantele 
conului vulcanic al vulcanilor micști și efuzivi (în 
special la Etna) au conuri vulcanice mai mici, 
numite conuri adventive sau parazitare, al căror 
canal e în legătură cu canalul principal, formând 
un fel de supape ale acestuia. — 

Erupţiile submarine se produc pe fundurile 
adânci ale mărilor și oceanelor. Prin aglomera- 
rea treptată a produselor vulcanice se pot forma, 
astfel, insule în mijlocul oceanelor. Erupţiile sub- 
marine provoacă valuri puternice în oceane, cari se 
desvoltă circular în jurul punctului de erupție. — 

Ținând seamă de așezarea vulcanilor, de-a- 
lungul coastelor oceanelor mărginite de fundurile 
cele mai adânci, rezultă că ei s'au format pe 
liniile de cea mai slabă rezistenţă, unde s'au 
produs prăbuşiri, deci fracturi în scoarță, prin cari 
lava a ieșit până la suprafață. Fazele erupțiilor 
consecutive pot fi separate uneori prin perioade 
de linişte de sute și chiar de mii de ani. 

Din acest punct de vedere, vulcanii pot fi stinși 
(nu mai au activitate din timpurile geologice), 
adormiţi (liniștiți pentru o anumită perioadă de 
timp) — și în activitate, 


Numărul vulcanilor stinși, în specialdupă Pliocen, 
e foarte mare. Din această categorie fac parte şi 
lanțul vulcanic Hărghita-Căliman și Țibleş-Gutăi- 
Ouaș, cum și alți vulcani mai mici din Munţii 
Apuseni. — 

În legătură cu unele veniri de lave se formează 
filoane metalifere în crăpăturile rocelor prin cari 
au străbătut lavele, prin pătrunderea în ele a 
soluţiilor fierbinţi, în cari sunt disolvate diferite 
săruri, mai ales sulfuri metalice (blendă, galenă, 
pirilă, calcopirită, etc.) și în cari se găsesc une- 
ori-și aur și argint. În acest fel.s'au format zăcă- 
mintele de minereuri auroargentifere din Munţii 
Apuseni și din regiunea Baia Mare. 

1. Vulcan noroios |ByJItaH; volcan de boue; 
Schlamsprudel, Salze; mudlump, maccalube, mud 
volcano; iszapvulkân]: leșire de noroiu la suprafaţa 
scoarței Pământului, de-a-lungul unei axe anticlinale, 
în regiunile petrolifere sau gazeifere. Se produce 
acolo unde se găsesc în adâncime strate purtătoare 
de hidrocarburi (petrol şi gaze, sau numai gaze). 
Gazele își fac loc spre suprafață, mai ales de-a- 
lungul unor plane de falii, iar dacă în drumul 
lor întâlnesc roce imbibate cu ape sărate sau 
dulci, antrenează și aceste ape. Astfel, la supra- 
față ajung nomoluri imbibate cu gaze, sub pre- 
siune. Aceste nomoluri se revarsă peste marginea 
orificiului dela suprafaţă, orificiu care poate avea 
o lărgime dela câțiva centimetri până la câţiva 
metri, iar excepțional depășesc 100 m. O parte 
din nomolul uscat formează în jurul orificiului de 
ieșire conuri înalte, de câţiva metri, uneori de zeci 
sau de sute de metri. — Sin. Fierbătoare, Salță, Păclă. 

2. Vulcanfiber: Sin. Fibră Vulcan (v.). 

3. Vulcanism [ByJItann3m; volcanisme; Vulka- 
nismus; volcanism; vulkanosság]. Geol.: Totalitatea 
manifestațiunilor vulcanice. 

+. Vulcanite [By IKAHHThI; vulcanites; Eruptiv- 
gestein; vulcanites; vulkânitek]. Petr.: Roce erup- 
tive de origine vulcanică; provenite prin răcirea 
lavelor la suprafaţa Pământului. Din cauza scăderii 
brusce a temperaturii, rocele provenite din lave 
au o, structură fie sticloasă, fie microcristalină, În 
masa rocei se găsesc uneori cristale mai mari de 
minerale (fenocristale). 

Din grupul vulcanitelor fac parte: riolitele și por- 
firele cuarţifere, trahitele, porfirele, andezitele, 
dacitele, bazaltele, etc. 

Vulcanitele sunt însoțite de material piroclastic 
(cinerite, lapilli, bombe vulcanice, etc.). — Sin. 
Roce efuzive. 

s. Vulcanizare [ByJIkanH3aiHA; vulcanisation; 
Vulkanisation; vulcanization; vulkanizâlăs). Ind. cc.: 
Operaţiunea de modificare a structurii cauciucului, 
prin care cauciucul sau un amestec de cauciuc 
trece dintr'o stare în principal plastică într'o stare 
în principal elastică. 

Cauciucul brut, nevulcanizat, are numai între- 
buinţări restrânse, deoarece e.elastic numai într'un 
mic interval de temperatură, prezintă deformații 
remanente mari, cari cresc cu creșterea tempe- 
raturii, are rezistențe mici la rupere, la uzură, la 
sfâșiere, nu rezistă la acțiunea solvenților, etc. 
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Prin vulcanizare se imbunătăţesc caracteristicele lui 
fizice, în special cale mecanice. În cazul cauciucului 
natural, variația princi- 
palelor proprietăți fi- 
zice în funcţiune de 
durata vulcanizării la 
temperatura de 135° 
sunt reprezentate în 
diagrama din fig. |. — 
Curbele cari repre- 
zintă variația pro- 
prietăților fizice și 
chimice ale vulcani- 
zatelor în cursul vul- 
canizării prezintă ma- 
xime și minime. Când, 
după o anumită pe- 
rioadă de încălzire la 
o anumită tempera- 
tură, majoritatea indi- 
cilor ating valori op- 
time, s'a ajuns la op- 
timul de vulcanizare; timpul necesar în acest 
scop se numeşie durată optimă de vulcanizare. 
Intervalul de timp în care se menține optimul de 
vulcanizare se numeşte platoul de vulcanizare. 
Platoul poate fi mai lung sau mai scurt; el de- 
pinde în primul rând de grupul vulcanizant in- 
trodus în amestec. Cu cât platoul de vulcani- 
zare e mai lung, cu atât riscurile unei supravul- 
canizări sunt mai mici și operaţiunea se execută 
cu mai multă siguranță. Dacă vulcanizarea se în- 
trerupe înainte de a atinge optimul de vulcani- 
zare, produsul rămâne subvulcanizat, iar proprie- 
tăţile lui sunt intermediare, între cele relative la 
stările plastică și elastică. Dacă, din contra, durata 
optimă de vulcanizare e depășită, se obține un 
produs supravulcanizat. Prin continuarea încălzirii, 
vulcanizatele de cauciuc natural trec din nou în 
stare plastică. Acest fenomen se numește uneori 
devulcanizare. În cazul cauciucurilor sintetice, fe- 
nomenul de supravulcanizare e observat în mai 
mică măsură, deoarece la căldură cauciucurile 
sintetice au tendința de a se cicliza și de a se 
întări. O durată de vulcanizare prelungită e totuşi 
dăunătoare, ea intluenţând defavorabil unele pro- 
prietăți fizice ale vulcanizatului — și mai ales rezis- 
tanța la sfâșiere. 

Durata vulcanizării și temperatura la care se 
execută operaţiunea depind una de alta: cu cât 
temperatura e mai înaltă, cu atât timpul necesar 
vulcanizării e mai scurt. — Raportul dintre durata 
necesară obținerii unor anumite caracteristice ale 
vulcanizatelor la o anumită temperatură și durata 
necesară atingerii acelorași indici la o tempera- 
tură, care diferă de ea cu 10°, se numește coeficien- 
tul de temperatură al vulcanizării, mărime specifică 
fiecărui amestec. Coeficienţii de temperatură ai 
vulcanizării sunt utilizaţi la stabilirea optimului de 
vulcanizare, la diferite temperaturi. 

În tehnică, vulcanizarea se execută la tempe- 
raturi cuprinse între 130 și 160°, în prezenţa unor 
substanțe cari alcătuesc grupul vulcanizant şi 


|, Variația proprietăților fizice ale 

cauciucului natural în procesul 
vulcanizării la 1350. 

1) rezistența la rupere; 2) alun- 

gire relativă; 3) umflare; 4) elas- 

ticitate; 5) duritate; 6) sulf com- 
binat; 7) sult liber. 
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cari se introduc in masa de cauciuc brut sau 
în amestecurile de cauciuc. — Grupul vulcani- 
zant e format din agenți de vulcanizare, accele- 
ratori ai vulcanizării și activatori ai acceleratorilor 
de vulcanizare. Unele cauciucuri sintetice pot fi 
vulcanizate și în absenţa agenților de vulcanizare, 
numai prin ridicarea temperaturii; operaţiunea se 
numește, în acest caz, termovulcanizare. În pre- 
zența anumitor agenți de vulcanizare, de exem- 
plu a protoclorurii de sulf, vulcanizarea se exe- 
cută la temperatura camerei, iar operațiunea se 
numește vulcanizare la rece. Din cauza toxicității ei, 
protoclorura de sulf e foarte rar întrebuințată. — 
Deoarece în tehnică agentul de vulcanizare între- 
buinţat e sulful, vulcanizarea cel mai mult studiată 
a fost vulcanizarea cu sulf. 

Formarea structurii spaţiale a cauciucului vul- 
canizat e considerată ca o consecinţă a apariţiei 
unor punți de sulf între moleculele cauciucului, 
cari sunt astfel unite prin covalențe. În acest fel 
se explică transformările cari rezultă în urma vul- 
canizării, ca, de exemplu: scăderea solubilităţii, 
scăderea plasticității, creșterea rezistenței la ru- 
pere, a modulului de elasticitate și a rezilienţei, 
etc. Ipoteza formării punților de sulf în cauciucul 
vulcanizat nu pare să fie însă compatibilă, în spe- 


cial în cazul cauciucurilor sintetice, cu numeroase | 
fapte stabilite experimental. Asifel, s'a arătat că | 


punțile de sulf reprezintă, în cel mai bun caz, 
7:::10% din cantitatea totală de sulf legat în cazul 
cauciucului natural și 2-::6% în cazul cauciucului 
sintetic. Ținând seamă că în amestecurile de cau- 
ciuc se poate introduce și o cantitate de numai 
12% sulf, numărul punților cari se pot forma 
devine insuficient. De altă parte, la vulcanizare, 
sulful reacționează și intramolecular cu cauciucul 
la dublele legături, mărind astfel polaritatea mole- 
culelor și deci atracțiunea dintre lanţurile poli- 
merului. La ridicarea temperaturii, atracțiunea din- 
tre dipoli slăbește, rezultând modificări aprecia- 
bile în proprietăţile fizice-mecanice ale polime- 
rului. Aceste fapte indică existenţa, în vulcanizate, 
mai curând a unor formațiuni datorite grupărilor 
polare, decât existența unor punți cari leagă lan- 
țurile polimerului prin covalențe. — Prin ridicarea 
temperaturii de vulcanizare a cauciucurilor sinte- 
tice la 180:::200*, rolul agenților de vulcanizare 
devine din ce în ce mai mic, iar vulcanizatele de- 
vin din ce în ce mai puţin stabile. Aceasta indică, 
de asemenea, că legăturile intermoleculare ar fi 
mai curând o consecință a interacțiunii grupărilor 
polare și a existenţei legăturilor de hidrogen cari 
se pot forma în cursul amestecării, când se intro- 
duc în material cantități mari de oxigen. — Pe 
baza ipotezei punților ar trebui ca rezistenţa la 
rupere a vulcanizatelor să crească odată cu crește- 
rea numărului punților de sulf formate în urma 
unirii sulfului cu moleculele de cauciuc într'o re- 
țea spaţială, prin covalențe. Acest lucru nu se con- 
stată în cazul cauciucului sintetic SKB, nici chiar 
la introducerea în amestec a unei fracțiuni de 
peste 12% sulf. Contra ipotezei punților s'au adus 
și argumente bazate pe încercări de vulcanizare 


a latexurilor, pe absorpția solventului de către 
polimeri în timpul gonflării, pe încercări de vul- 
canizare a cauciucului natural cu iod în loc de 
sulf, etc. — Ținând seamă de caracterul struc- 
turilor formate, e totuși probabil că în cursul vul- 
canizării se produc atât reacţii intramoleculare, 
cât și reacții intermoleculare. În urma reacțiilor 
intramoleculare dintre sulf și cauciuc, pot rezulta: 
o sulfură de tipul 


CH3 CHa 
— AEN E R T e T si 
— gl gal lg 
o disulfură de tipul 
CHa CHa 
— CH —C—CH—CH,—CH—C—CH— ; 
s—s ls—s— lss 


o hidrosulfură de tipul 


CHa 
ie. N = CH—CH— , 
SH 
cum şi alte combinaţii analoage. — În urma reac- 


țiilor de acest tip, structura cauciucului rămâne, 
în general, neschimbată. Prin pătrunderea sulfului 
în moleculă, forțele de coeziune dintre lanţuri 
cresc. Când reacția intramoleculară a sulfului cu 
cauciucul se extinde la un număr mare de duble 
legături, pot apărea însă modificări apreciabile 
ale proprietăților vulcanizatelor. Aceasta se produce 
la ebonită, care conține cca 32% sulf legat. — În 
cazul vulcanizatelor moi cari conțin 2% sulf legat, 
proprietățile obținute prin vulcanizare nu pot fi 
explicate excluziv prin reacțiile intramoleculare de 
formare a sulfurilor sau hidrosulțurilor. În acest 
caz se admite existența reacţiilor intermoleculare, 
cari se pot produce după următoarele scheme: 
Condensarea a două molecule de cauciuc cu 
ajutorul a doi atomi de sulf: 


Ri Ra Ri R3 
; | | | 
E e RAE E BOT tt A RR a TA 
I +S2+ u > | | 3 
HC—C C—H H3C—C—s—C—H ' 
| | | 
Ro R4 R, R4 


unirea a două molecule cu formarea unui ciclu 
conținând un atom de sulf: 


Ri Ra Ri Ra 
| | | | 
H—C C—CHa H—C C—CHa 
Il +s+ |l S | sil 
HC—C n H neca —S— C—H 
| 
Ra A Ra Ri 


formarea unei legături tioeterice cu eliminare de 
hidrogen sulfurat: 


R Ra Ri Ra 
CHstSi+CH H —S— Cu 
Hc (Cta —— HC C-Chs+ HəS; 
HgC—C C—H HC=C CH 
Ae ne A AR, 
polimerizare: 
Ri Ra Ri R3 
e BERNIE E 
MEO Ci A CH 
RR, n, 


Sunt posibile și alte tipuri de reacţii intermo- 
leculare. Oricare ar fi însă tipul de reacție, ele 
determină toate o modificare pronunţată a struc- 
turii cauciucului, prin apariția structurilor mole- 
culare ramificate (împânzite), cari duc în cele din 
urmă la formarea unei structuri spaţiale unitare. 

Afară de reacţiile chimice expuse mai sus, în 
cursul vulcanizării se produc și procese fizice. 
Astfel, o parte din sulf (sulful liber) rămâne în 
vulcanizat fie sub forma de dentrite, fie sub forma 
de sulf amorf, fin divizat, care are rolul unui 
ingredient activ, determinând o îmbunătăţire a 
caracteristicelor fizice, în special mecanice. 

Vulcanizarea apare deci ca un fenomen complex, 
în care, datorită încălzirii, se produce în primul 
rând o. muiere a cauciucului, în urma degradării 
lui oxidative. Sulful conţinut în amestec trece în 
stare topită, e activat în urma acțiunii accele- 
ratorilor și reacționează cu cauciucul atât intra- 
molecular, cât și intermolecular. Datorită creșterii 
polarității moleculelor, forțele de coeziune dintre 
lanţuri cresc, iar în urma reacțiilor intermoleculare, 
lanțurile de molecule se leagă prin covalenţe, 
formând în cele din urmă, la un anumit grad de 
vulcanizare, o rețea tridimensională. Baza acestei 
rețele o formează lanţurile moleculare de cauciuc, 
cari sunt împânzite prin punți de sulf sau legate 
direct prin atomii de carbon. În această masă 
împânzită se inglobează sulful liber și ceilalți 
componenți ai amestecului, Datorită acestei struc- 
turi, vulcanizatul prezintă rezistențe mari la rupere, 
la uzură, la sfâșiere, e elastic și e insolubil în 
solvenții obişnuiţi ai cauciucului nevulcanizaț. 

Sulful e introdus în amestecurile de cauciuc 
sub forma de sulf elementar Sg, format dintr'un 
inel de 8 atomi. Pentru a putea reacționa cu 
moleculele cauciucului, sulful elementar trebue să 
fie transformat (practic, cu ajutorul acceleratorilor 
de vulcanizare), într'o formă activă cu catena 
deschisă — S — S — S —. — 

Procesele prin cari acționează acceleratorii sunt 
și mai puțin cunoscute decât reacțiile dintre sulf 
și cauciuc, Se admite totuși că acceleratorii ar 
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putea reacționa după următoarele două scheme: 


— accelerator + S—> accelerator S; 

accelerator S > accelerator +S activat; 

S activat + cauciuc -> cauciuc $...; 

— accelerator + S > accelerator S; 

accelerator S + cauciuc > cauciuc S+-accelerator... 


Lucrând cu isotopul radioactiv S%5, s'a putut 
demonstra că vulcanizarea cauciucului consistă 
într'un şir continuu de reacţii de schimb ale 
atomilor de sulf. Atomii de sulf sunt în continuă 
mișcare între diferitele substanţe cari iau parte 
la reacții: sulf elementar, accelerator, hidrogen 
sulfurat, sulfură de zinc, cauciuc legat prin punți 
de tipul — C — (S), — C —. S'a dovedit 
totodată imobilitatea punților de sulf de tipul 
— C — S — C —, cari constitue deci faza fi- 
nală a vulcanizării. 


Cele mai multe procedee de vulcanizare uti- 
lizate curent în industrie folosesc încălzirea semi- 
fabricatelor în acăror componență intră amestecuri 
de cauciuc cu un anumit procent de sulf. Aceste 
procedee se deosebesc între ele prin mediul 
de transmisiune a căldurii (abur, aer încăl- 
zit, suprafețe metalice încălzite, lichide fier- 
binţi), care trebue să asigure o bună transmitere 
a căldurii între mediul înconjurător și obiectul 
supus vulcanizării, o temperatură uniformă a me- 
diului și 6 reglare rapidă a temperaturii; metoda 
de evitare a formării porilor cari tind să se for- 
meze în prima perioadă a încălzirii semifabrica- 
telor din cauza creșterii volumului aerului, al 
vaporilor de apă și al gazelor rezultate în urma 
reacțiilor chimice din timpul vulcanizării — şi care 
se obține prin exercitarea asupra obiectului de 
vulcanizat a unei presiuni exterioare, fie prin 
vulcanizarea în mediu de gaz sau de lichid sub 
presiune (vulcanizare în căldări), fie prin vulca- 
nizarea în prese; modul de pregătire a semifa- 
bricatelor (incălțămintea se vulcanizează pe cala- 
poade; tuburile cu diametri mici și șnururile, în 
pulbere de talc; furtunurile cu diametri mari, ban- 
dajate pe priboaie etc.). 

Se utilizează mai multe procedee de vulcani- 
zare la cald. — 


Vulcanizarea în căldări de vulcanizare e utilizată 
pentru articole confecționate pe calapoade (în- 
călțăminte de cauciuc), pentru articole bandajate, 
după confecţionare, cu țesături umede (furtunuri 
confecţionate pe priboiu, covoare și plăci înfășu- 
rate pe tobă, pe roți, etc.), pentru articole tehnice 
şi chirurgicale vulcanizate liber în pulbere, pentru 
articole vulcanizate în forme (mingi, jucării), pentru 
articole vulcanizate în apă (ebonită, bureți). — 
Vulcanizarea în aer cald în etuve e utilizată 
pentru articole înmuiate; vulcanizarea în prese, 
în matrițe, e utilizată pentru tălpi de cauciuc, 
garnituri, încălțăminte presată, pentru curele de 
transmisiune, benzi de transport, covoare, plăci 
tehnice. — 

Vulcanizarea în prese-autoclave e utilizată pentru 
anvelope — și articole tehnice de dimensiuni mari.— 
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Vulcanizarea în prese individuale e utilizată pentru 
anvelope și camere de automobil. — Vulcani- 
zarea prin introducerea aburului în interiorul 
obiectului e utilizată pentru aparatura chimică de 
mari dimensiuni, căptuşită- cu cauciuc. — Vulca- 
nizarea prin procedee de vulcanizare continuă 
e utilizată pentru pânze cauciucate în mașina cu 
tobă încălzită sau în camere cu role de ghidare, 
și pentru cabluri în dispozitive cu manta de abur. 

Căldările de vulcanizare (autoclavele) pot fi de 
două tipuri: fie cu abur direct (fără manta), fie 
cu abur indirect sau cu aer cald (cu manta sau 
cu serpentine de încălzire). 

Fig. II reprezintă schema unei căldări de vul- 
canizare cu aer cald, de tipul celor folosite la 
vulcanizarea încălțămintei de cauciuc. 


de rotire a ramelor pe cari se găsesc piesele 
nevulcanizate. 

Presele hidraulice pot avea diferite construcții. 
În industria cauciucului sunt folosite prese cu co- 
loane, prese cu rame și prese cu fălci. Fig. III 
reprezintă schema unei prese de vulcanizare 
cu rame. 

Presele-autoclave sunt aparate de vulcanizare 
destinate vulcanizării articolelor de mari dimen- 
siuni, cu pereții groși. Ele sunt o combinaţie 
între prese și căldări de vulcanizare. Presele- 
autoclave pot fi de trei tipuri: cu capac demon- 
tabil și căldare fixă, cu capac fix și căldare mo- 
bilă, cu căldare demontabilă (cu clopot) Manipu- 
larea. preselor-autoclave se face atât după re- 

| gulile cari trebue respecțate la vulcanizarea în 
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Il. Căldare de vulcanizare cu aer cald. 


1), 2) şi 3) serpentine; 4) tund; 5) capac; 6) ventilator; 7) 


electromotor; 8) și 9) conduciă de aer; 10) preincălzitor; 


11) intrarea aburului; 12) evacuarea aburului; 13) supapă de siguranță; 14) manometru; 15) și 16) conducte pentru aer 
preîncălzit; 17), 18) şi 19) ventile; 20) conductă pentru aer comprimat; 21) țeavă de control. 


Etuvele de vulcanizare sunt camere cu pereți 
dubli și cu un sistem de încălzire electric sau cu 


III. Schema unei prese de vulcanizare cu rame. 
1) cilindru; 2) rame; 3) piston; 4) placă superioară; 5) placă 
interioară mobilă; 6) plăci de încălzire mobile; 7) disiri- 
buitor de abur. 


abur, uşor de manipulat. Pentru uniformizarea 
temperaturii, etuvele au ventilatoare și mecanisme 


| prese, cât și după cele cari se aplică la vulca- 
| nizarea în căldări. 

Presele individuale de vulcanizare au o con- 
 strucţie specială, cu matrița montată pe presă. 
Partea inferioară a matriței e montată pe corpul 


| IV, Presă individuală. 

1) cilindru; 2) piston; 3) partea interioară a matriţei; 4) par- 
tea fixă a matriței; -5) partea mobilă a presei; 6) canal pentru 
| abur; 7) suport. 

| 


fix al presei, iar partea superioară e montată pe 
partea ei mobilă, Presele de vulcanizare indivi- 


duale au aparate de control și de măsură, cum 
şi aparate automate de comandă. Fig. IV repre- 
zintă schița unei astfel de prese. 

În industria articolelor de cauciuc se utilizează, 
uneori, afară de procedeele de vulcanizare la 
cald, procedee de vulcanizare la temperaturi 
joase. Acestea sunt folosite numai la vulcanizarea 
articolelor cu pereți subțiri. Procedeul uzual con- 
sistă în cufundarea semifabricatului într'o soluție 
apoasă de ultraacceleratori, de tipul ditiocarba- 
maților. Temperatura vulcanizării e de cca 80%; 
procesul durează 20:::40 min. 

1. Vulcanizare, agenţi de ~ [areHTbI By JIKAHH- 
3auHH; agents de vulcanisation; Vulkanisations- 
agenten; vulcanizing agents; vulkanizălăsi közegek]: 
Substanțe cu ajutorul cărora se realizează vulcani- 
zarea. Ca agent de vulcanizare a fost întrebuințat la 
început numai sulful. În prezent se întrebuințează şi 
alte substanțe ca agenți de vulcanizare. Astfel, 
afară de sulf şi de combinaţiile lui, mai pot fi 
agenți de vulcanizare: polinitrobenzeni şi nafta- 
line, peroxidul de benzoil, diazoaminobenzenul 
și derivații săi, chinona, compuși organo-meta- 
lici, isocianați, unii oxizi metalici. Sulful e însă 
agentul de vulcanizare cel mai des întrebuin- 
łat în practică, deoarece numai prin întrebu- 
ințarea lui se pot obține vulcanizate cu pro- 
prietăți fizice-mecanice optime și stabile. Până 
azi, ceilalți agenţi de vulcanizare prezintă impor- 
tanță mai mult teoretică: cu ajutorul lor s'a în- 
cercat să se explice unele aspecte ale fenome- 
nelor complicate ale vulcanizării. 

Sulful se adiţionează la dublele legături ale 
moleculelor cauciucului, dând combinaţii foarte 
complexe. Adiţia sulfului la cauciuc poate fi ex- 
primată, în funcțiune de durata procesului, prin 
relația 


în care K e o valoare constantă pentru amestecul 
dat şi condiţiunile de vulcanizare; t e durata 
vulcanizării; $, e conţinutul totakde sulf în amestec, 


exprimat în procente față de cauciuc, iar S$, — So, 


exprimat în procente față de cauciuc, e cantitatea 
de sulf rămasă necombinată în momentul t. Canti- 
tatea de sulf combinată cu cauciucul și exprimată 
în porcente față de cauciuc se numește coeficient 
de vulcanizare. 


2. Vulcanizare, acceleratori de ~ [ycropu- 
TEJH BYJIKaHH3anHH; accelerateurs de vulca- 
nisation; Vulkanisationsbeschleuniger; vulcanisa- 
tion accelerators; vulkanizălăsi gyorsit6k]: Substanțe 
cu ajutorul cărora se scurtează timpul necesar 
vulcanizării și se obține o îmbunătăţire a carac- 
teristicelor fizice, în special mecanice, ale vulcani- 
zatelor. 

La început s'au întrebuințat ca acceleratori 
unele substanțe anorganice, ca hidroxidul de 
calciu (varul stins), oxidul de plumb (litarga), 
oxidul de magneziu, etc. Acceleratorii anorga- 
nici sunt întrebuințați mai rar; se întrebuințează 
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însă în măsură mare acceleratori organici, cari fac 
parte din diferite clase de compuși organici. Una 
dintre aceste clase e aceea a tiazolilor, de exem- 
plu mercaptobenztiazolul (vulcacit M, captax, tio- 
tax sau MBT), care e unul dintre cei mai răs- 
pândiți acceleratori; formula lui e: 
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Un alt accelerator din această clasă e disulfura 
de dibenztiazi! (vulcacit DM, altax sau MBTS) 
cu formula: 


H H 
C c 
HGT IGN nc? Gh 
Pt îi, 
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Dintre guanidine face parte difenilguanidinea 
(vulcacit D, DPG), cu formula: 
NHCgH 
m= 
=c$ ? 
NHCeH5 
întrebuințată în foarte multe cazuri mai ales im- 
preună cu alţi acceleratori. 
Dintre tiurami face parte disulfura de tetrame- 
țiltiuram (vulcacit Th, tuads, TMT), cu formula: 


CH3 


CH3 


Dintre ditiocarbamați face parte pentametilen- 
ditiocarbamatul de piperidină (vulcacit P), cu 


formula: 
CHa—CHa CHa— CH 
HCC ON=C=sH=N( NCH; 
CHa—CHa Ul CHa—CHe 


și etilciclohexilditiocarbamatul de  etilciclohexil- 
amină (vulcacit 774), cu formula: 


C2H5, C2H5 


A 
CeHu s CeHu 


Dintre xantogenaţi, cel mai întrebuințat e bu- 
țilxantogenatul de zinc 


(C4HyOC—S—Zn —S—COC,H). 
ii 1i 
S 


Se întrebuințează și produși de condensare ai 
aminelor cu aldehidele, cari au formula generală 
(R—CH=NR) „. 
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Dintre sulfonamide face parte benztiazilsul- 
fondietilamida (vulcacit AZ), cu formula: 


H 
c 

E ni, ie S 
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De obiceiu, acceleratorii de vulcanizare sunt 
grupați, după activitatea lor în amestecurile de 
cauciuc, în următoarele grupuri: acceleratori ultra- 
rapizi sau ultraacceleratori (vulcacit Th, vulcacit P, 
vulcacit 774, xantogenații), acceleratori rapizi 
(vulcacit M, vulcacit DM), acceleratori cu activi- 
tate medie (vulcacit D) — și acceleratori cu 
activitate lentă (hexametilentetramina). 


Unii acceleratori ultrarapizi pot vulcaniza so- 
luţiile de cauciuc chiar la temperatura camerei. 
Cu ajutorul lor se prepară așa numitele soluții 
autovulcanizante. — De cele mai multe ori, 
în amestecurile de cauciuc se întrebuințează 
combinații de doi sau trei acceleratori. Prin 
variația proporţiilor acceleratorilor și prin com- 
binarea acestora în cursul vulcanizării, se obțin 
acceleratori a căror acțiune e mult mai eficace 
decât cea a acceleratorilor introduși inițial în 
amestec. 


Acţiunea acceleratorilor pare să se manifeste 
atât prin reacţiile chimice la cari iau parte în 
cursul procesului de vulcanizare, cât și prin modi- 
ficarea stării coloidale a componenților siste- 
mului. 


Fiecare accelerator începe să acționeaze la o 
anumită temperatură, care se numește tempera- 
tura lui critică de acțiune. Dacă temperatura cri- 
tică de acțiune a acceleratorului e prea joasă și 
corespunde temperaturii la care se produce de 
obiceiu prelucrarea amestecurilor pe valțuri, se 
constată la aceste amestecuri o vulcanizare pre- 
matură, numită prevulcanizare. 


Amestecurile prevulcanizate sunt, în majori- 
tatea cazurilor, rebutate; de aceea, când e cazul, 
se introduc în amestecuri întârzietori ai vulca- 
nizării la temperaturi joase (antiscorching). Aceste 
substanțe trebue să fie inactive la temperaturi 
mai înalte. Printre substanțele cu efect întârzietor 
asupra vulcanizării sunt unii oxizi metalici, unii 
acizi și unele anhidride organice. 

Anumite substanțe, în prezența cărora acţiunea 
acceleratorilor e mult mai intensă, se numesc 
activatori ai acceleratorilor de vulcanizare. Unii 
acceleratori acționează numai în prezenţa activa- 
torilor. Activatorul cu acțiunea cea mai intensă 
e oxidul de zinc, care e întrebuințat de obiceiu 
în acest scop. Oxizii de bismut, cei de cadmiu, 
de mercur, de plumb, cum și alți oxizi metalici, 
activează de asemenea unii acceleratori — și în 
special mercaptobenztiazolul. 

Fiindcă oxidul de zinc nu se disolvă și se dis- 
persează greu în cauciuc, odată cu el se intro- 
duce în amestec un acid gras (acid stearic, acid 
palmitic, acid oleic). Pot fi folosiţi și stearații sau 
oleații de zinc, cari sunt însă activatori mai slabi 
decât oxidul de zinc. 


1 Vulcanologie[ By tanonorua;volcanologie; 
Vulkankunde; volcanology; vulkânologia]: Ştiinţa 
care se ocupă cu studiul fenomenelor vulcanice. 


2. Vulpe de mare [Mopckaa nacana; raie; 
Roche; ray; rája]. Pisc.: Raja clavata Linn.; pește 
de mare galben-auriu, care atinge lungimea 
de 2:::3 m. Are carnea foarte gustoasă, corpul 
turtit și pătrat, cu carapacea solzoasă. E impor- 
tant pentru fabricarea conservelor și pentru un- 
tura de peşte, extrasă din ficatul lui.— Sin.Vatos. 

s. Vulturul [Opeu; Aigle; Adler; Aquila, the 
Eagle; A Sas]. Astr.: Constelaţie din emisfera bo- 
reală, compusă dintr'o stea de mărimea întâi, 
numită Altair, patru stele de mărimea a doua și 
mai multe stele mai slabe. 

4. Vumetru. V. sub Volummetru. 


s. Vută. Bet.: V. Îngroșare pe reazeme. 


